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Ministerio É Bacíesda 

Aduana de Corrientes. — Fallos refor- 
mados 

Buenos Aires, junio 27 de 1914. 

Vistas la apelaciones deducidas por 
la Compañía de Maderas del Alto loo 
r a n ó d c los f a 1 i os d c I a A, d'ti a 1 1 a d c 
Corrientes, 'que declara en comiso 30.194 
y 29.01 í kilos de ni atiera de cedro 
y 10.566 kilos de madera dura en 
rollizos, excedentes de ío declarado en 
la copia de depósito N<> 15 y manb 
fies-o de despacho directo N° 28 ; atento Jo 
actuado, oído el Sr. Procurador clel 
Tesoro, y 

Considerando: 

Que el procedimiento de que se re- 
clama se ajusta a los términos claros 
de la ley, d:e la -que no pudo apar : 
tarso a ningún título la Aduana de 
Corrientes, según así lo dispone el ar- 
tículo 1° del Decreto que repáamerita 
la Ley 4933. 

Que si por una práctica viciosa im - 
peraha el sistema cíe sustituir el peso 
real de la madera, que establece la 
tarifa para el parpo de los derechos, 
por el resultante del cálculo hecho a 
base de 50 o 62 1/2, según las varas 
de ías piezas de cedro o madera dura, 
tal circunstancia ha podido inducir en 
un error que con sentido pierde la 
característica de infracción, indispensa- 
ble para la imposición de pena. 

Que aun cuando la tarifa no acuerde 
a la madera en rollizos rebajas poír 
concepto alguno, es de tenerse cu cuenta 
el medio comunmente utilizado en el 
transporte de esta clase de mercadurías, ¡ 
para considerar en condiciones distin- 
tas la m adera que viene embarcada, 
ele aquella que se conduce en catres 
o jangadas, pues de no ser así, 
res u Harían diferencias substanciales en 
eí derecho de tina misma mercader bu 
según fuera el medio utilizado para su 
transporte, desde el punto de proce- 
dencia hasta eí puerto aroeníiuer de 
destino. 

Que por lo tanto, 
arancel puede v de 



■o! 



tidas del arancel que las comprendan 
a base de su peso real. 

Cuando estas maderas sean conduci- 
das en catres o jangadas, se íes acor- 
dará una rebaja de 12 o/o, en con- 
cepto de tara por imbibición. 

Comuniqúese a las Aduanas por me- 
dio de la inspección General de Reutas 
y pase a la Aduana de Corrientes 
para que liquide ios derechos corres- 
pondientes a las partidas de madera de 
referencia, con arreglo a las disposicio- 
nes del presente decreto, y a tos demás 
efectos pertinentes, 

PLAZA. 
Enrique Carbóó 

Aduana de la Capital — • Investigación 
por denuncias hechas en el diario La 
Razón, 

Buenos Aires, Junio 27 de 1914. 

Vista la nota de la fecha, en que 
el Sr. Administrador de !a Aduana \\c 
la Capital solicita medidas tendientes 
a salvar el decoro de esa repartición 
nacional, comprometido por denuncias 
contra funcionarios fiscales de La misma, 
y que han visto ía luz pública en La 
Razón de fecha 26 del corriente, 

SU RESUELVC : 

Vuelva a la Aduanar de la Capital 
para que efectúe una amplia investi- 
gación al respecto, ' pudiendo requerí;:* 
ía. caioboración del diario dmumciarue, 
a fin de que suministre ios datos con- 
cretos que sean indispensables para el 
esclarecimiento de los hechos denun- 
ciados. 

Agentes del vapor Proveuce. -— Reeonsb 



l.ibre despacho qOepna 8?), 
ihre despueho (página S7), 



aplicarse 



letra enana 
como cargu 



m 



■ del 

a la 

rollizos se importen 

en una embarcación euab 

quitativo suplir la oíais ion 

cío la leve acordando una rebaja \)\'n- 

ciúm cuando vengan sumergidos, a fin 



para iiabí 



Que, como ío informa la inspección 
(.Jen era i de Rentas, el promedio de des- 
cuento que podría acordarse teniendo 
en cuenta el máximum cié diferencia 
cutre los pesos de las maderas secas 
y hundidas resultante de ia compro- 1 Aduana, 
baciou de los pesos ■específicos de ías j 



derac.on oenegada 
Buenos Aires, huno 30 de 



-b 



Visto el pedido de reconsideración 
formulado por los Agentes del vapor 
eProvence;p de la resolución de este 
Ministerio, fecha 2 del corriente, que 
impone al vapor una inulta igual al 
valor de 49 sombreros panamá, en- 
contrados a bordo sin manifestar; aten- 
to lo actuado, oído eí So Procaradcb 
del Tesoro, y 

Considerando : 

Que ¡ os paquetes conteniendo los -19 
sombreros denunciados estaban en la 
murada de! departamento de lencería 
entre las chapas y el forro, bien di- 
simulados, lo que con sí i tu \ e una ocul- 
tación. 

Que ese compartimento está reser- 
vado ai Madre d 'hotel, sin que tengan 
acceso a el los pasa jaros. 

Que por ío "tanto, es de estriem 
aplicación eí Art. 03 de la Lev de 



desque 



opos p;-e iio exeeü.oi de PH'0 £ 'núpina 83* 
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Puei 



:gu;g.u.ua;- -La recac-dación de ayeoo En ios 
boietmes Oficial y judicial de la Nación. — Tipo 
oe oro.— Avisos y licitaciones. 



de ías secas, seria para ías 

í s labias cíe densidades d c 
Vázquez Que une i a ch re renca a media 
alcanza a 25 o/o, esta cifra debe ne- 
cesariamente reducirse; cuando la. eom- 

Qiío en el presente caso, la Aduana, 
usa a cío de hi facultad que le reconoce 
cí Art. 353 de las Ordenanza o acor- 
dó un 20 o/o de rebaja en eí peso 
aí cedro y un 10 o/o a ía madera 
dura, diferencia que no hay conveniencia 
en mantener, desde que corno se ha 
visto, el promedio de 12 o/o, es* apli- 
cable a una y otra calidad. 

Que conviene uniformar el procedi- 
miento, a fin de evitar en ío sucesivo 
la aplicación de distintos criterios en 
ía resolución de casos análogos, 

Eí Vicepresidente de la Nación Argén- 

í- 1 Í'L Cl — 

rmCRcTA; 

Refórmase los fallos apelados, so- 
breseyéndose. 

Las maderas que se importen cu ro- 
llizos deberán "abonar ios derechos de 
importación de acuerdo con ías Par- 



SE RtSUoLVU : 

No ha lugar a ía reconsidera 
solicitada. 

Pase a ía Aduana de ía Caí 
a sus efectos. 

Carpo. 



acmn oe ías 



r ^uoT*a> oo 



saaup. can 



libre retorno de efectos personan; 
o sin desamo rnz-c:nü¡i (1). 

Buenos Aires, huno 2-1 de 191-1. 



Considerando : 



Que 



ruuicino oe vuoeros 



*d 



uilereammo comercial entre nuestro pa*s 
v las naciones vecina n ío mismo que 
la naturaleza de los nuevos medios 
de locomoción, reclaman que sean am- 
plificadas las reglas aduaneras sobre 
admisión . temporal y salida con libre 
retorno de efectos personales o sin 
destino -mercantil, con arreglo aí ar- 
tículo 201 de las Ordenanzas de Adua- 
na v al Arta 3-1 de la Lev numero -1033. 



(1) Ge publica nuevameníc por haber aparecido 
con errores de copia, 



Que para ía adopción de nuevas dis- 
posiciones reglamentarías que revisten 
carácter internacional, conviene escoger 
ias puestas en vigor en los países eu- 
ropeos, armonizándolas con las moda- 
lidades de nuestro tráfico fron- 
terizo y con nuestro régimen adua- 
nero, . 
Eí Vicepresidente de la Nación Argén*. 

tina — 

DECRETA : 

Art. lo Serán admitidos temporal- 
mente previo afianzamiento de los de- 
rechos de Aduana, los efectos que 
sean introducidos con el propósito de 
retornarlos al extranjero, dentro de 
un píazo no mayor de seis me- 
ses. Los objetos que podran ser 
importados en tales condiciones, se- 
rán : 

1° Automóviles, aeroplanos, moto 
)' bicicletas, cuando sus propieta- 
rios vengan en ellos o los traigan 
en su compañía. 
Instrumentos cit 
ratos, accesorios de la profesión 
o arte del viajero. 
3 ( > Decoraciones, vestuarios, instru- 
mentos, animales y accesorios de 
las compañías teatrales y de circo, 
que vengan a dar espectáculos en 
el país. 
■L Muestrarios de comercio y ar- 
tículos destinados a figurar en 
L Aposiciones "temporales. 
5° Maquinarias y aparatos desti- 
nados a tmsavo dentro del 
país. 
Art. 2" La admisión temporal se 
otorgará por las aduanas, previa pre- 
sentación de una solicitud acompaña- 
da de la relación detaííada de los' elec- 
tos. Comprobada la exactitud de dicha 
relación, se procederá aí a Foto de los 
artículos y a ía liquidación de los de- 
rechos, por los cuales se extenderá una 
letra cauciona] a ios í SO días, cuyo im- 
porte será exigido total o parcialmente 
sí los efectos no son exportados dentro 
de ese término. 

Art. 3° Cuando ías muestras vengan 
mareadas o selladas indeleblemente por 
las Aduanas de procedencia, de ruó- 
d o q u e no puedan ser em picadas 
en otros usos, serán consideradas coime 
^objetos sin vaior CGinerciabp, a los 
efectos del Art. 3-í de la Lee núme- 
ro 4933. 

Art. -\o La declaración de los auto- 
móviles debe contener : 
L- (dase de cas rúa [c. 
2 ! > Longitud del mismo, 
'í ,j Forma y color de la caja, 
i° (dase de capota sí la tiene. 
5° Numero de asientos. 
O' Marca del Chassis. 
7o Marca y numeró) de ia carro- 
cería. 
8° Marca y numero del motor. 
9° Fuerza del motor en FL P. 
Se auotaráig además, eí nú- 
mero de pneumáticos de re- 
puesto, con sus marcas y nu- 
meración. 
Art. m> Los artículos enumerados en 
ci Art. L 1 pueden salir del país y 
retornar libremente, siempre -que llenen 
las siguientes condiciones : 

b- 1 Que se deje declarado y veri- 
ficado el detalle y e 1 valor de 
los electos en la Aduana 
por la cual de re efect Liarse el 
retorno. 
2" Que eí retorno se efectúe dentro 
de ios 1-30 días desde la fecha 
de la salida. 
3 (> Y '(pie salgan con sus dueños 
sí „ se traía de ios artículos 
entune r a dos e u í os I u c o \--\ Vo 



Art. (V- 1 Para obtener el permiso de 
libre retorno, deberá presentarse,, ardes 
de la salida, a la respectiva Ada amo 
una solicitud acompañada de una re- 
lación detallada de los erectos, ob- 
servándose respecto a los automóviles 
lo dispuesto cu eí Art. -Le Comprobada 
ía exactitud ele dicha relación, serán 
aforados los artículos consignándose to- 
dos ios detalles omitidos y que sean 
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necesarios para verificad la identidad 
cairelo exportado y lo retornado, cuan- 
do ios efectos vuelvan al país. 

Art. 7« Las cintas cinematográficas 
■que sean exportadas a los países ve- 
cinos para exhibiciones públicas, o que 
procedan de íos mismos, serán consi- 
deradas como artículos de los enumera- 
dos en el inciso 3°, Art. 1°, a los 
efectos de la admisión temporal y de 
I-.í cauda en libre retomo, siempre que 
se compruebe la identidad del argumen- 
to, de " la marca de la cinta y haber 
esta sido usada. 

Art. 8° Las Aduanas o Receptorías 
de las fronteras terrestres entregarán 
rea libreta mensual ele circulación a 
b;s dueños de automóviles de nuestro 
pa;s y de los países vecinos que la 
íolieiíen para efectuar viajes frecuentes 
o pendd'icos a través de las líneas 
fronterizas. 

Art. 9° La libreta a que se alude 
en el artículo precedente, será entre- 
yada previo afianzamiento cíe los de- 
rechas de entrada, si se trata de un 
einouvóvií del país vecino, o exínbi- 
vón y constancia de la patente respec- 
v'va, si se traía cié un automóvil de 
racAro país. Fu gí documento en que se 
cingue ja fianza o se deje constancia 
de la patente, y el cual quedará arebi 
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la íque solicita se deje sin efecto la 
concesión otorgada "al Sr. Pablo Be- 
sana, para el .establecimiento de un 
guinche a vapor en la ribera N oírte del 
Riachuelo, frente a la calle Brand-' 
zeii, y 

Considerando: 
Que según lo informa la Dirección 
General del Puerto de Buenos Aires, 
el concesionaria del guinche de refe- 
rencia, practica la descarga de buques 
pertenecientes .a la firma A. M. Al- 
cántara, lo que importa la violación 
de ío dispuesto 'en el Art. 5 (1 del Decreto 
de Noviembre 21 de 1013, 

El Vicepresidente, de 'la Nación Argen- 
tina— ■ . 

decreta: 
Arta P> Déjase sin efecto el Decreto 
de 13 de Octubre de 1911, por el que se 
autorizó a D. Pablo Besana, para ins - 
talar un guinche a vapor en la ribera 
Norte cleí" Riachuelo, frente a la calle 
Bróndzcn. 

Art. 2o Comuniqúese v pase a la 
'Dirección General del Puerto de Buenos 
Aires, a sus efectos. 

PLAZA. 
; Enrique Carbó, 



Direccíán General del Puerto de Bue- 
nos Aires. — Cargo sin efecto 

Buenos Aires, Junio 30 de 1914. 

Vista la nota de la Dirección General 
del Puerto de Buenos Aires, en la 
que solicita anulación del cargo por 
pesos 311,28 oro sellado, formulado en 

concepto de derechos de entrada, faros, 
permanencia y -muelle correspondientes 
al ballenero Noruego «Franí»; atentos 
] os i n formes p ro d u c i d os, y : 

Considerando: 
Que el buque «Fram» está destinado 
exclusivamente a comisiones de índo- 
le científica y: no ha efectuado ope- 
ración alguna" de carácter comercial en 
el puerto de la Capital, 

se resuelve: 
Pase a^ la ¡Dirección General del Puer- 
to de Buenos Aires, para que deje sin 
efecto el cargo de que se trata, y 
hágase saber ' al Ministerio de Reía-, 
ciones Exteriores y; Culto. 

Carbó. 



en la Aduana o Receptoría, serái 

nados con el automóvil a la vis- j Bcssler Waecbtcr Argén» ine Ageiicy. 

Devolución de una sumía 



ios detalles del Art. 4<>, y además un 
npromíso suscripto por el propietario 
■ 1 fiador, si aquél no está a mangado 



íe renovar mensuaunente ai 



breto 



De presentarla en cada entrada 



Buenos Aires, 'junio 30 de 1914. 

^ Visto la presentación de Bcssler 
Waechter Argeniine Agency; en la que 
pide devolución de ío abonado por 
v salida de la frontera, ai Des „ ; ^^^anuento ck un terreno en el puer- 
íacamento de Resguardo más pro- ! ^ . °lj a . c apifal que ocupa con un 

3o A D¿' declarar v abonar los "dere- ' ¡!? f ?¿° ,^ r } ílS ™P*™f™cs que está 
dios por los objetos y mercancías Se ( aW ' Mirl,stcno 

que trajere consigo. ; L ídl * u ; ' !ca ° 

b> De exhibir la nbreta v : 



Echaglie Juan. — Ampliación en 
fuicio. criminal 



un 



Buenos Aires, Junio 



1914. 



exluenr 
anolac'o'ie; a -a:> 
ñeras 3 
riesen. 
. 10. S 



locales 



cu. o:i:!aae.> a Jna- 
que se la requi- 

u!o el pairo de 



atentos los informes 
producidos, 'y 

Considerando : 
Que las obras efectuadas por el Mi- 
nisterio de Obras Pú bacas "han impe- 
dido que la Compañía recurrente cjcv- 
cierccnos de importación del ato ; ciera libremente los derechos que " de 
ióvil } accesorios y objetos que con- : acuerdo con su decreto de concesión le 
ga, sea cual fuere la vecindad de j conespondíaa, 

propietario: | Que, e;i consecuencia, es equitativa 

I !1 Si se comprueba que ha entra- j la exención de arrendamiento que se 
cío por la frontera sin la libreta j pide, va que las obras que obstaculizan 
de circulación o con libreta ven- | ei funcionamiento deí guinche no se 
cida, saleo que el primer acto j .deben a causas imputables a la Socie- 
dei propietario o conductor haya j dad peticionante, y * son en cambio eje- 
t sido declarar eai circunstancia an- | cubólas por el risco, ¡ 

te la Aduana o mío de sus Res- 1 

SE RESUELVE: : 

Concédese 3a devolución que se so- 
licita' y que asciende a la' suma de 
(S 162,50 non) ciento sesenta y dos 
pesos coa cincuenta centavos moneda 



agíamos, expresanuo las 
su omisión. 

Si se comprueba oue i 
i 1 o p o r 1 a f r o n í e r a sin 
el requisito 2 f! riel 



cnmon¡r 
arden - 



mion 



-.i 



De conformidad con lo pedido pol- 
la Contaduría General en la nota que 
antecede, 

El Vicepresidente de la Nación /Argen- 
tina — 

DECRETA : 

Ande lo Pase al Sr. Procurador Fis- 
cal de la Sección Bahía Blanca, en tur- 
no, para que amplíe el juicio criminal 
iniciado por Decreto de fecha 22 de 
Mayo ppdo., contra ei ex Habilitado 
del juzgado Federal de Bahía Blan- 
ca, D. Juan Fenagüe, por detentación 
indebida de fondos pertenecientes a la 
Caja Nacional de Pensiones y jubilacio- 
nes Civiles. ' • 

Art. 2" Comuniqúese a ¡quienes co- 
rresponda, 

PLAZA. 
Enrique Carbó, 



Echagüe Juan, — Ampliación de una 
cansa fiscal 



territorial para las propiedades calle 
Uñarte 2462-2461 y 2480, de las «Es- 
cuelas e institutos Filantrópicos Argem 

tinos». _' . 

Vuelva, a sus efectos, a la Repara 
lición del ramo. 

F. Agustín Pinedo. 



Gil de ía Serna Alberto. — Licencia 
sin efecto 

Buenos Aires, junio 30 de 1914. 

El Vicepresidente de la Nación 'Argem 
tina—, 

decreta : 
Art. lo Déjase sin efecto la licen- 
cia concedida, a contar del 26 de Ma- 
yo ppdo., al Subinspector de D de la 
Administración General de impuestos ín- 
temos, Alberto Gil de la Serna. 

Arta 2o Comuniqúese, pubk'quese e 
insértese. 

PLAZA. 
Enrique Carbó, 



L. Barolo s y Cía. — Exoneración de 
krrpnesio territorial 

Buenos Aires, junio 27 de 1QM. 

Ab'sto que los Sres, L. Barolo y Cía. 
se presentan solicitando la exoneración 
de ía contribución territorial por el 
año 1913, que corresponde a sus fin- 
cas calle Olavarría 1029 y 1011-47, cu 
la que tienen una fábrica de ejidos, v 

Considerando : 
Que la solicitud mencionada se am- 
para ea las disposiciones de la Ley nú- 
mero 4268; y atento a lo informado 
de Contribución 

Oír 



por ía Administración 
Territorial. Patentes 



bellos, 

SE RESUELVE : 

Declarase que corresponde acceder a 
ío solicitado. 

Pase a la Administración de Contri* 
bución Territorial, Patentes y Sellos, 
a sus efectos. . " , 

F. Agustín Pinedo. 



Buenos 



[unió 27 de 



1914. 



[ 1 



Los oojetos o mercancías 

ícub rieren ocultos en un au- 

o u e no h u bu es en s i do de - 

aeran cu comiso, cuando se 

í automóvil con permiso de 

Fu íos demás casos, 

a un proceso ñor con- 



o 



:¡o. 



■irrnbi 



bueno 



vi. 12, IZn la libreta cíe cireuiacio: 

e oe la Aduana, y del término 
r el c n a 1 b a sido ex p e el i do, s c a n o - 
■'ín íos detalles deí Art. 4° y se 
¡aran los espacios en blanco necc- 
mspara quedos Resguardos ;de Fron- 
a anoten las fechas de entradas y saín 
a sedada:; y firmadas, expresándose 
nvm si se lian introducido artícu- 
sujeto:; a derecho. No se entre- 
ra nueva libreta sin entrega de la 
nada a la Aduana o Receptoría que 
■.era archivarla. 

\vX. '13. Las disposiciones de íos ar- 
ijos S a 12, serán aplicables igual- 
uie : 
1° A íos automóviles que circulen 
periódicamente entre nuestro país 
v los vecinos; cruzando los ríos 
fronterizos en 'balsas o embar- 
caciones. 
2<> A los automóviles que circulen 
entre los Temíojrios de Río Ne- 
gro; y Ciuúbut, y entre los Terfri to- 
rios de Río Negro o Nominen y ía 
República de Chile. 
.ri. "í-1. Comuniqúese, publíquese y 
lívese. 

PLAZA. 
Enrique Carbó, 



Besana Patio. — Concesión sin efecto 

Buenos Aires, Junio 27 de 1914. 

Vista la nota de la Dirección Gene- Patente: 
ral del Puerto de Buenos Aires, en 



La Dirección General del Puerto de 
Buenos Aires procederá a ta anidación 
de los cargos que por arrendamiento 
se formule a la Bcssler Waedher Argen- 
tine Ageney, hasta tanto se concliH 
van las reparaciones que el Ministerio 
de Obras Púbücas ejecuta en el muelle 
donde está ubicado el guinche ele re- 
ferencia. 

Comuniqúese y pase a la Oíicina 
de Contabilidad/ a sus erectos. 

Carbó. 



■OiCgíO UCí 



vino Coraron. -— Ejí 
impuesto territorial 



:n íU 

; Aires, Junio 30 de 1914. 



Visto el pedido de exoneración deí 
impuesto de contribución territorial for- 
mulado por la Rectora del Colegio del 
< Di vino Corazón», para ios propieda- 
des situadas en las calles Charcas 3586 
y Mansilla 3727, ocupadas por el referi- 
do Colegio, en el que se da instrucción 
gratuita y en idioma nacional; aten- 
to lo manifestado por la Administración 
de Contribución Territorial, Patentes y 
Sebos; oído el Consejo Nacional de 
Educa :ión, y 

Considerando: 
Que las propiedades mencionadas se 
encuentran comprendidas dentro de las 
excepciones determinadas por el artícu- 
lo 13, inciso' f) de la Ley 5062, 

SE RESUELVE : 

Declárase que corresponde acceder a 
lo solicitado. 

Vuelva, a sus efectos, a la Admi-f 
nistracipn de Contribución Territorial, 
y; Sellos. 

F. Agustín Pinedo. 



De conformidad con lo pedido por 
1 a C on t a d u r í a G e n e r a i e n 1 a n o t a q u e 
antecede, 

El Vicepresidente de la Nación Argen- 
tina— 

DECRETA : 

Art. lt> Pase al So Procurador F : is~ 
cal de la Sección Bahía Blanca, para 
que amplíe hasta ía suma de tres mil 
cincuenta y siete pesos moneda nacio- 
nal, la causa fiscal ordenada por De- 
creto de fecha 22 de Mayo ppdo., 
contra ei ex Habilitado del juzgado 
Federal de Babia Blanca, D. Juan hdia- 
gue, por detentación indebida de iondos 
pertenecientes a la Caja Nacional de 
Pensiones y jubilaciones Civiles. 

Art. 2° Coni un íquese a quienes co- 
rresponda. 

PLAZA. 
Enrique Carbó, 



Escuelas e Institutos Filantrópicos Ar- 
gentinos, ^-~ exoneración de'nnpnesio 
territorial. 

Buenos Aires, Junio 30 de 1914. 

Visto lo indicado por la' Adminis-i 

(ración de Contribución Territorial, Pa- 
tentes y Sellos, respecto de la con- 
veniencia d'e. nacer extensivas a las 
propiedades .de la cabe Uñarte 2462^24(34 
y 2480, pertenecientes a las «Escuelas e 
Institutos Filantrópicos Argentinos», la 
exoneración del impuesto de contri bu-, 
ción territorial, acordada para las de- 
más fincas de dicíia institución, por 
resolución de fecha Junio 18, y 

Considerando: 
Que de acuerdo con la ampliación del 
informe de dicha repartición, y lo in- 
formado por el Consejo Nacional de 
Educación, las propiedades en cuestión 
se encuentran todas comprendidas dentro 
de los términos del Art. 13, inciso f) 
de la Ley 5062, 

SE RESUELVE : 

Declárase que corresponde la exo- 



L ¿cenes as 
Buenos Aires, Junio 



314. 



El Vicepresidente de La Nación Argen- 
tina — 

decreta : 
Art. 1° Concédese licencia para dar 
cumplimiento a ía Ley 4707 de servicio 
militar obligatorio, a ios siguientes em- 
pleados 



De 



Ministerio. • 
— Ayudante 



- Dirección 
Principal 



I IOÍU'CíO 



Alclao, con anterioridad al 8 deí co- 
rriente. 

^ De la Contaduría General de la Na- 
ción. — Interior. — Escribiente, Al- 
fredo C. Wii'nnsoin 

De la Ad-nriiiisíración General de Im- 
puestos Internos. — Despacho. — ■■ Es*» 
cribíente, Ernesto Sangumeüb 

Sumarios. — Noníicador, Carlos Tai> 
que. 

Personal de Inspección. — Subins- 
pector de ?j\ Felipe Augusto Rufino. 

De la Dirección General de Esta- 
dística. — Escribiente, Martín A. Ma- 
ílla rro. 

De la Dirección General del Puerto 
de Buenos Aires. — Servicio y Ex- 
plotación del Puerto de La Plata. — 
Escribiente de Cargas y Maniobras, Jo- 
sé F. Zardini. 

Servicio de los Depósitos. — Ess- 
críbiente, Armando- L. Muaiz; Guinche- 
ros de 1*: Ángel P. Romero y Ramón 
S. Barrera ; Peones : José Fouticeili v 
Pabló Piri. 

De la Aduana de ía Capital. —Guar- 
da lo, Martín R. Balza>. 

Art. 2° Comuniqúese, publíquese e 
insértese, 

PLAZA. 
Enrique Carbó. 



Licencias 

Buenos Aires, Junio 26 de 1914. 

:l Vicepresidente de la Nación Argen- 
tina — 



decreta ; 
Art. lo Concédese licencia a los si- 
guientes empleados : 

De la Contaduría General de Ía Na- 
ción. — Tribunal de Cuentas. — Cua- 
neración del impuesto de contribución ; ren ta y cinco días, con goce de suel- 



do, al Auxiliar Principal, '"'Tomás.' del 

Corro. : 

Administración General de Impuestos 
Internos. — Personal de Inspección:— 
Por el término cíe dos meses, sin go- 
ce, de sueldo, al Subinspector de be 
Jesús M. Aráoz. 

Control de. Tabacos. — Por el tér- 
mino de dos 'meses, sin goce de sueldo, 
al Oi'iciaí i o, Gregorio cíe las Carreras. 

Control de Alcoholes. — Por el tér- 
mino de seis meses, sin goce de sueldo, 
ai Oficial lo, Carlos Bossio. 

De la Dirección Genera! del Puerto 
de Buenos Aires. — Por el término 
de dos meses, ai Foguista Antonio hb 
riz, debiendo ser los. primeros quince 
d i a s c o n p;o c e d e s u e I á o . 

De la Aduana de la Capital. — Desaf 
de el 13 de Abril hasta el 30 de Ma- 
yo ppdo., con goce de sueldo, al Lw 
quidador de D, Genaro Barragán. 

De la Aduana cíe Guaíeguayo -— Por 
el término de tres meses, sin goce 
de sueldo; ai Guarda de D, Manuel 
díauscarriaga, en ¿omisión en la Recep- 
toría de 'Rentas de íbicuy. 

A ¡-i. 2o (Comuniqúese, publíquese e 
insértese. 

PLAZA. 

; Enrique Carbó. 
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Licencias 



101-1. 



£7 Vicepresidente de la Nación Argen- 
tina—^. 



decreta: 

(Concédese licencia 



ios 



Art. t 
guieníes empicados : 

De ía Aduana de la Capital. - Nor- 
te v Sud, •-■•- Guardaa -macen, Rober- 
to López Cabañil las. para dar cumplo 
miento a la Ley 4707 sobre servicio 
militar obligatorio. 

De ía Receptoría de Reatas de Yavb 

Guarda 2o Andrés Cabezas, por el 

término de seis meses, sin goce de 
sueldo. . " i 

Arla 2* Prorrógase por el término 
de dos meses ía licencia que anterior-; 
mente le fué concedida ai Oficial de 
ía Oficina de «Justicia e instrucción 
Pública^ de la Contaduría General de 
la Nación, Bartolomé " R. Obligado. 

Arta 3<> Comuniqúese, publrquese e 
insértese. 

PLAZA. 
Enrique Carsó, 



Luis. Sirennz y Cía, — Resolución coro 
Ibonada 

Buenos Aires, Junio 27 de 1914. 

Y i s la la presentación de los señores 
Luis Socada y Cía., manifestando que 
la Sociedad Puerco del Rosario, se nie- 
ga a cumplir Ía Resolución del Minis- 
terio de Hacienda, de fecha 20 de Enero 
ppuo., por ía cual se ordena ía devolu- 
ción de las sumas pagadas en concepto 
de almacenaje, eslingaje y guinche co- 
rrespondientes a los materiales introdu- 
cidos con destino a las obras del Fe- 
rrocarril a Bolivia y Talleres de Tai. i 
Viejo, fundándose cu que dicha resolu- 
ción carece de validen por no estar 
autorizada por el Poder Ejecutivo; átem- 
ele! Tesoro 



■nao por ei br. Procurador 



cousmeranoo: 



Orne ía Kcsotucíon 



Resolución del Ministerio de 
Hacienda de 20 de Enero del corriente 
ano, se funda principalmente en eí lie- 
dlo de que los materiales descargados 
por los Sres. Luis Sircan i z y Cía., en 
eí Puerto del Rosario con destino a la 
prolongación del Ferrocarril Central Nor- 
te y construcción de los Talleres en 
Tafí Viejo, eran de propiedad de ia 
Nación, alcanzándoles, por lo tanto, el 
beneficio que consagra el Art. 37 del 
contrato celebrado entre el Gobierno 
y la Sociedad Constructora . del Puerto 
cleí Rosario. 

Que si ía Sociedad, considerándolos 
e i i o t ro ca rácier, les ap í i có las la ri fas 
t[Lic rigen para las cargas generales y 
los Sres. Luis Strerniz y Cía., abonaron 
lo cjiíc les ' íue ; exigido, apesar de sus 
consta lites solicitaciones a los Minis- 
terios de Hacienda y Obras Públicas, 
para que se declarara de propiedad fis- 
cal esas mercaderías y exenta por lo 
tanto de todo impuesto, es indudable 
que siendo indebido el cobro, procede su 
devolución. 

Que no se trata, por otra parte, de di~ 
í i e u 1 1 a de s e ñ't re 1 a Binpr es á; yil' Sttp e ri or 



Gobierno, sobre la ejecución o inter- 
pretación del contrato que regla sus re- 
laciones de derecho, sino de aplicar 
a la letra ía disposición del Art. 37, 
que no puede ofrecer dudas, dada la- 
claridad de sus términos. En efecto, di- 
ce eí citado artículo: «Eí Gobierno Na- 
cional no pagará derechos de puerto 
para sus buques; cuando ¡haga uso de las 
instalaciones de la Empresa en su pro- 
pio servicio para carga, descarga, alma- 
ce n a j e y es 1 i n g a j e , transpórtele mer- 
caderías, etc., abonará los servicios de 
guinche, tracción, almacenaje y eslinga- 
je que reciba, con una rebaja de 50^0 
en ias tarifas aprobadas. 

Que, en lo tocante al 50 o/o que a 
la Empresa del Puerto del Rosario hu- 
biera podido corresponde ríe, de acuer- 
do con eí citado Art. 37 del Contrato, 
no hay inconveniente en que ese punto 
sea dilucidado^ entre el Gobierno Nacio- 
nal y dicha Lm presa, en la liquidación 
ordinaria de las cuentas de explota- 
ción. 

Por estas consideraciones y las con- 
tenidas en la Resolución de* Enero 20 
último, 

El Vicepresidente de la Nación Argen- 
tina — 

DECRETA : 

Art. "D Conbrmase ía Resolución del 
Ministerio de Hacienda, de fecha 2D de 
omero de lObh en la parle que obliga 
a la Empresa a devolver eí 50 V 
indebiaameure cobrado a los señores 
Luis Siremiz y O- a., con la expresa de- 
claración de que no procede en el caso 
ocurrente la aplicación del Art. 74 del 
Contrato celebrado y del 13 de la Ley 
N° 3885. 

Art. 2-> Pase a ia Aduana del Ro- 
sario, para que intime a la Sociedad 
Puerto del Rosario, eí cumplimiento de 
la resolución que se confirma, bajo aper- 
cibimiento. 

^ PLAZA. 
hnriqüe Cardó. 



Legación de Italia* — Libre despacho ; 
Buenos Aires, Junio 30 de 1914. 

Vista la nota de ía Legación de Ita- 
lia en la que soíicita el libre despacho 
de un cajón conteniendo mapas geográ- 
ficos, llegados cu el vapor «SciIÍim>, 
con destino al Consulado de esa Na- 
ción en La Plata. 

De conformidad con lo resuelto en 
casos análogos V a título de recipro- 
cidad, 

SE RESUELVE : 

Concédese el libre despacho que se 
solícita. 

Pase a .la Aduana de la Capital, 
a sus efectos. 

F. Agustín Pjnedo. 



Legación de Italia. — Libre despacho 

Buenos Aires, Junio 30 de 1914. 

De conformidad con lo dispuesto por 
los Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas 
de Aduana en vigor, 

SE RESUELVE : 

Despáchese por la Aduana de la Ca- 
pital, libre de derechos de importación, 
tres (3) cajones conteniendo libros, ve- 
nidos en el va por « B rasi le», según co- 
nocí miento adjunto y destinados como 
lo acredita. ía nota de fojas dos, al ser- 
vicio de la Legación cíe Italia. 

Pase a ía Aduana de la Capital, 
a sus efectos. 

F* Agustín Panedo. ' 



Legación del Brasil. — Ubre despacho 

Buenos Aires, Junio 30 de 1914. 

De conformidad con lo dispuesto por 
los Arts. 252 y 253 ele las Ordenanzas 
de Aduana en vigor, 

SE RESUELVE ! 

Despáchese por ía Aduana de ia Ca- 
pital, libre de derechos de importación, 
seis (6) bultos conteniendo muebles, ve- 
nidos en el vapor «Anuirá I Zede», según 
conocimiento adjunto y destinados corno 
lo acredita ía nota de fojas cuatro, ai 
uso del Sr. Agregado Comercial, doc- 
tor Francisco. É. "Emilio Euiery, de la 
Legación del Brasil. 

Pase a ía Aduana de la Capital. 
a sus efectos. 

F„_ Agustín Pinedo. 



Legación de! Brasil — Libre despacho 

Buenos Aires, Junio 33 de 1914. 

De conformidad con lo dispuesto por 
íos Arts. 252 y 253 de ias Ordenanzas 
de Aduana en vigor, 

se resuelve: 

Despáchese por ía Aduana de la Ca- 
pital, ubre cíe derechos de importación, 
treinta y tres (33) bultos conteniendo 
muebles, venidos en eí vapor aAmirai 
Troudem según conocimiento adjunto v 
destinados como lo acredita la ñola de 
fojas cuatro, al uso del Sr. Agregado 
Comercial, Día Francisco E. Emilio Eme- 
ry, de ía Legación del Brasil. 

Pase a la Aduana de la Capital, 
a sus efectos. 

F. Agustín Pinedo, 



87 



Ministro del Brasil — Libre despacho 

Buenos Aires, junio 30 de 1914. 

De conformidad con lo dispuesto por 
los Arts. 252 y 2a3 de las Ordenanzas 
de Aduana en vigor, 

se resuelve : 



Nombramientos 

Buenos Aires, Junio 2ü de 1014. 

El Vicepresidente de la Nación Argen- 
tina— 

decreta : 

Art. L« Nómbrase; ' 

En ía Aduana de la Capital. — Su- 
marios. — Segundo Jefe, en reempla- 
zo de Baltazar Bravo Zamora, ornó ha 
sido separado de su puesto, al 'doctor 
Federico Figueroa (cesante en el De- 
partamento Nacional del Trabajo). 

^En la Administración General de im- 
puestos Internos. -~ Personal de no- 
peccióu. — - Inspector de Zona, en reem- 
plazo de Pedro R. Crouzeiííes, que Lió 
jubilado, al inspector de 3^ de la mismm 
Pedro NL Padilla y en su reemplazo, a 
Luis de Vecíia (cesante del Departamen- 
to Nacional del Trabajo).. 

Arla 2^ Comuniqúese, publíquese c 
insértese. 

PLAZA. 
Enrique Carbí\, 



í\ionmranuenío3 

Buenos Aires, Junio 25 cíe Í-) 

Izl Vicepresidente de la Uacióu Ar 
tfca—. 

DECRETA : 

Art. lo Nombrase: - 



el Ministerio. 



- Direcciór 



Ayudante Principan -miento: 



Ar 



re la ucencia que te lia si no cí. 
al titular Tiburcio Akíao, para dar 
pí ¡'miento a ía Ley 4-707 de Ser 
Militar Obligatorio, a César tasco 
co n a \\\e rio ri :! a d al 8 el c S co rri c ; ¡ 

En la Contaduría General ele la 
ci ó m — - Caá n t a d o r es F i s ca ' e s . — L 
bieme cu reemplazo de Raúl R, 
mero, que renunció, al empleado 
íraordmmio Arturo Stanley Serosa 

Sección Cargos. -— Escribiente, 
reemplazo de julio C. Rodrigue ;o 
¡■enunció, al empleado cu comisión, 
lix González- del Corro. 

Marina y Agricultura. — lasen 

, te, en reemplazo de Osvaldo A 

Despáchese por la Aduana de la Ca- 1 Groóte, que renunció, al emplead 

comisión, Fabián Pedro" (Aunó. 

interior. — Escribiente, mientra- 
re la licencia (pie íe lia sido concedí 
iiiulav Alfredo O. Wiíkunson, par- 
cumplimiento a ía Ley 4707 de" Se: 
Militar (obligatorio, a Jorge Zutis 
justicia e instrucción Public; 
Es c ri oi c n í e , míe ni ras d u re la u c 
que le ha sido concedida al titular 
riano García Lawsou, a Virgilio A. 
cineím 

Fu ía Administración Gene raí ch 
p i [estos internos. — C o u í r o 1 d r 
baeos. — Oficial by mientras du 
licencia que íc ha sido concedo 
títulaia Gregorio de ¡as Carreras, 
ra dar cumplimiento a ía Lev 47í 
Servicio Ali litar Obligatorio, "al C 
del mismo, Ricardo J, Kessler c 
reemplazo, al Auxiliar Principal 
mingo S. Chichi zo la, en su rmam 
:d Aun i liar b\ Félix Langa nhcm 
liar "b> de 
dórale 



elación 



de Austria-Hisngrfo 
bre despacho- 



— Li- 

B u en os Aires, junio 30 de 1 914. 

De conformidad con lo dispuesto por 
los Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas 
de Aduana en vigor, 

SE RESUELVE ¡ 

Despáchese por ía Aduana de la Ca- 
pital, libre de derechos de importación, 
una (i) encomienda postal (Aviso nu- 
mero 65.750), conteniendo cigarros y 
cigarrillos, venida en el vapor «Divona», 
según conocimiento adjunto y destinadas 
como lo acredita la nota de fojas dos, 
al consumo del Secretario de la Lega- 
ción de Austria-Hungría, Sr. Gilbert 
Proskonetz. 

Pase a la Aduana de la Capital,.. 
a sus efectos. 

, '; . ,. A .£• Agustín Pinedq, 



pita], libre de derechos de importación, 
una (I )copa de plata cincelada, venina 
en ci vapor «A'laaslantb, según conoci- 
miento adjunto y destinada como lo 
acredita ía nota de fojas cinco,- al se- 
ñor Ministro del Brasil. 

Pase a ía Aduana de ía Capital, 
a sus efectos. ; ■■ \ \ , \ 

i" ,..;.,' ■ í 7 . Agustín Pinedo. 



Legación de Italia. — Libre despacho 

Buenos Aires, Junio 30 de 1914. 

De conformidad con lo dispuesto ñor 
íos Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas 
de Aduana en vigor, 

SE RESUELVE : 

^Despáchese por la Aduana de la Ca- 
pital, ííbre de derechos de importación, 
dos (2) cajones conteniendo vino, veni- 
dos en el vapor mhnncipcssa Maíaklao 
según conocimiento adjunto, v destina- 
dos como'ío acredita ía nota" de fojas 
dos, al consumo del Sr. Ministro de 
Italia. 

Pase a ia Aduana de ía Capital, 
a sus efectos. * ■ 

F. Agustín Pinedo. 



Ministerio de justicia e instrucción Pu- 
blica, — Libre despacho 

Buenos Aires, Junio 30 de 1914. 

Visto que el Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública remite para su re- 
solución el pedido de ía Universidad 
Nacional de La Plata, de libre despa- 
cho de 29 cajones con un invernáculo, 
llegados _ en el vapor «AI!. Saíise de 
Lamornaíx»; atento lo actuado, y 

.Considerando; 

Que el invení aculo de que se trata, 
está ^ destinado a ía Facultad de Agro- 
nomía y Veterinaria, según lo mani- 
fiesta la Universidad Nacional de La 
Plata, 

SE RESUELVE : 

Concédese el libre despacho que se 
solicita. 

Pase a la Aduana de la Capital, 
a sus efectos. 

y CiC/aL ] f\ i... : 



i"' o; 
O 



F ft AGUSTÍN PINEDO.- 



SIS líl.LIrl 



'S&JÉj . ¿S&j¿¿;¡ 



su reemplazo, ai /\u 
tacluría, Francisco Navar 
su reemplazo, ai Ayudante Principa; del 
Control de Tabacos, Daniel R. La:;-- 
divar, en su reemplazo, a¡ A yuca ni o 
Principal de Contaduría, ron i lio Las- 
cano, en su reemplazo, a! rascnb-ieuu: Ovó 
Control de Tabacos, eduardo Ba ¡"he- 
rís y en su reempiaxo, a! empleado ex- 
traordinario, jóse R. Anea!." 

Sumarios. — Notineadoia mientra í Cu- 
re la licencia que le ha sido coueeduia 
ai ¿titular., Carlos Táreme, para dar rana- 
id i miento a ía Lev dó'OT d¿-- Se ¡a i --i' i 
Militar Ohiigaíoriod a Alfredo domo. 

Despacho. - lesciaoicnte, .mientras du- 
re la licencia (pie le ha s i d o co : ; e ;: - 
elida ai titular Ernesto Sangulncaa ¡va- 
ra dar cumplimiento a la Ley 4707 ele 
Servicio Militar obligatoria, a .Romee 
Alario Mace ¿ó-. 

Control de Alcoholes: Oficial ma- 
me ro, mientras dure ía licencia une 
íe ha sido concedida al titiuar ■ C.mios 
Bossio, Subinspector de P 1 , Carlos <>m- 
zález Rubio, en su reemplazo af Sub- 
inspector de y\ Félix Soriauo (hijo), 
en su reemplazo al Suhmspecum de 
4 a , Daniel G. Tissera y en su reemplazo 
a Max Delcassc; Subinspector de pri- 
mera, mientras dure la licencia eme 
le ha sido concedida aí titular Raid 
M. Aráoz ; al No tif icador de Suma- 
rios Raúl Delgado Rivarola, en su re- 
emplazo al Escribiente del Persona! Se- 
dentario, Enrique T. Genibrei v en su 
reemplazo ai empleado extraordinario, 
Cristóbal, del Castillo. 



Personal de inspección : -■- Subins- 
pector ele I a , al Ayudante Principal 
del Control de Tabacos, José C. Frei- 
ría v en su reemplazo al Subiospee-- 
dor de I a , Ricardo Sánchez Echapaies 
Subí lis pecio r de I A al Ayudante Prin- 
cipa! <aq\ Control de Tabacos, Pedro 
.A. Rosso y en su reemplazan al Suu- 
óíspecior de I a , José O. Páez; Suhins- 



oor de 2 ; y mientras ciure ía ucencia 
: le na. sido concedida al ulular 
bpe Augusto Rufino, para dar curn- 
aucnio "a la Lev 4707 de Servicio 



Unir 



no, a 



V 



uue 



ea reemplazo " ce insuman narras que 
renuncio, a jóse ¡VL López Frías ; Es- 
c rúñente, mientras íb.¡re ía. ucencia que 
k: ha sido concedida al ulular Ramón 
O ' l >o ¡ \ a e II , ¡i a ra d a r cu ni p ! i u u e a. i o a 
ía !..<sv ..17Q7 7 : lr. Servicio Militar Obli- 
gatorio, a Guillermo Vázquez Gil. 

Ea la Dirección General del Puerto 
de Buenos Aires : - ■ ímitrcgador de 
Cargas, en reemplazo cié César L, Sa- 
racJK) que renunció, a. Ai-mando Sonsa 
Arguello. 

Sai Si Aduana del Rosario : ■■■ Res- 
guardo. ■•- Guarda de 2 a , en reempla- 
zo ele Alejo C. Gómez, que ha sido se- 
parado de su puesto, al Oficial de Re- 
gistros, Nicanor Pujó! González, cu su 
reemplazo, al Escribiente de Contaduría 
de la misma, Cesar González v en su 
reemplazo, a Antonio Bautista Ale- 
dina ; Guat'daalmacen de ía Concesión 



W 



India Gil (>■>., a Huuo 






en la Aduana de Corrientes: — 
Guarda de 3o, en reemplazo de So- 
Ame Pintos que falleció, al Guarda de 
.empresa Particular de ía misma, Amelio 
L. (anuía v cu -su reemplazo, a An- 
drés Vaidem 

En la Aduanable Guaíeguay : ■■■■ Aunar- 
da de Pg en comisión cu la Recepto- 
ría de Rentas cíe jbicuy, -mientras dure 
la. licencia que le ha sido concedida 
al ulular, Manuel Hauscarriaga, á Afól- 
elo M. Guama. 

En la Aduana de Jujuy : - ■ Guarda- 
tren, cu reemplazo de Ramón Saravia, 
que renunció, a "Benito Cunado. 

En la Receptoría de Rentas de Em- 
barcación : — Vista — Contador en re- 
emplazo de Manuel B. Herrera, que fa- 
¡decidj a Alfredo j. Lafuentco 

En la Receptoría de Rentas de Ca- 
chi : Guarda de 2 :! , con calcado, en 

reemplazo de José María Pérez, que 
Oía sido separado de su puesto, a Moisés 
Lozano. 

En Ei Receptoría de Reutas de Ya- 
■ví 4 ■- Guarda de 2 n ; mientras dure ía 
decuria que le ha sido concedida al 
utLiíar, Modesto Wayar, para dar cum- 
plimiento a ía Ley 4707 de Servicio 
;Mi!;íar <)h'ieaO'orio t a Froilán Burgos. 

En la Administración General de Con- 
tribución Territorial, Patentes y Sellos . 
-— Registros : — Escribiente, en re- 
emplazo de Vi ce rúe Pérgola, que fa- 
PIcck;', a Osear Loehichury. 

Art. 2° Comuniqúese, publíqucse, e 
insrmese. 

PLAZA. 
Enrique Carbó* 

,No i mbraiiTÍeníos 
Buenos Aires, junio 26 de "191-1. 
■¿El Vicepresidente de la Nación Argén- 

DECRETA : 

; Árf. lo Nómbrase : 

En ía Contaduría General de la Na- 
ción : justicia e instrucción Pública. 

Oficial de da Oficina interinamente y 

■i n i e u i r a s dure la Ucencia que de ha 
o i d o conced id a al iit u 1 a r Ba rto 1 om c R . 
< A ¿aligado, al Auxiliar Principa, Eulo- 
gio Alguibay; en su reemplazo, al Es- 
c lárdente de la Oficina de « Guerra », 
Rodolfo P. Guibelalde, y en su reem- 
plazo, a Carlos Mouiier, con anteriori- 
dad al 23 del corriente mes. 

En ía Aduana de la Capital : -■■■•• Nor- 
i e y S ud . — G u a rcl a a 1 m a ce 1 1 , interina- 
íinciue y mientras dure ía licencia que 
le ha sido concedida al titular Roberto 
López Cabañil las, al Guarda al macón in- 
terino cesante, José M. Viglioglia. 

A rv. 2° Comuniqúese, publíqucse, e 
insértese. 

PLAZA. 
Enrique Carbó. 
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Oliveri e hijos y otros. 
denegada 



Solicitud 

Buenos Aires, Junio 27 de 1914. 

Vista la presentación de los señores 
Oliveri e hijos, \Vassermann y Com- 



pañía, A. Carrey y Beauax Sarthou y 
Cía., en la que 'solicitan se deje sin 
efecto varios reparos formulados por la 
Contaduría General, por el aumento en 
el derecho de estadística en ía Lxy 
de Presupuesto para 1Q1 1 ; atentos los 
informes producidos, y 

Considerando: 

Qwq el Ministerio de Mac ic acia ha 
sostenido invariablemente que la bey 
de Presupuesto, cualquiera ' sea la fe- 
cha de su p round a; acida, rao: y ecA na ara 
con ei a Ti O: económico, vale "decir., sus 
disposiciones lien en e freí o del 1 '■■ de 
Enero. 

Vene los maní fies ios de que se trata* 
fueron finiquitados con posterioridad a 

Que en el presente ceso no median 
las circunstancias que se 'tuvieron en 
cuenúi para acordar como equitativa 
ía devolución de los derechos pagados 
por los despacha nics en su carácter de 
simples intermediarios. 

El Vicepresidente de la Nación Argen- 
tina — 

DECRETA : 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a 
sus efectos. 

PLAZA, 
Enrique Carbó, 



Renuncias y eesaníia 

Hílenos Aires, junio 26 de 1014. 

El Vicepresidente de la Nación Argen- 
ünp.— 

decreta : 

Art "I o Acéptase la renuncia pre- 
sentada por los siguientes empleados : 

De la Contaduría" General de la Na- 
ción : Marina y Ao-riculíura. Es- 
cribiente, Osvaldo* A. de Groóte. 

Cargos: -— Escribiente, julio C Ro- 
dríguez. 

Contadores Fiscales: — Escribiente. 
Raid R. Romero. 

De ía Dirección General de Impues- 
tos Internos: — Escribiente del per- 
sonal sedentario, Esteban Torres, * 

De ía Dirección General del Puerto 
de Buenos Aires : — - Entrenador de 
Cargas, César L. Sa radio. 

Art. 2 o Declárase cesante con ante- 
rioridad al I o del corriente, al Capataz 
de los Depósitos, Clemente Onzari, por 
haber sido suprimido su puesto en el 
Decreto de Economías del 25 ele Mar- 
zo ppdo.. 

Art. 3° Rectifícase el Decreto del 
S de Mayo ppdo., en la parte que se 
refiere al nombramiento del Liquidado;' 
de 2 ;1 , de la Mesa de Liquidaciones de 
la Aduana del Rosario, Ello Osman Oli- 
vera, debiendo considerarse ex te adido a 
favor de Egleo Ornar Olivera. 

Art. 4 o Comuniqúese, publíqucse e 
insértese. 

PLAZA. 
Enrique Carbó. 



Renuncia y nombramiento 

Buenos Aires, junio 30 de i Oía. 

Vista la renuncia presentada y atento 
lo propuesto, 

SE RESUELVE : 

Acéptase con fecha 6 del eo míente 
mes, la renuncia presentada por el 
Guardacostas del Resguardo ele ia 
Aduana de ía Capital, "Ernesto Alore- 
no; y nombrase en su reemplazo, con 
antigüedad al 23 del mismo mes, a 
Francisco Simonetb. 

Comuniqúese, publíqucse, dése al Bo- 
letín Oficial y pase a la Contaduría 
General. 

F. Agustín Pinedo. 



Receptoría 'de Bella Vista. — .Autori- 
zación ¡para habilitar un puerto, 

Buenos Aires, Junio 30 ele 1914. 

Visto el telegrama de varios comer- 
ciantes de Bella Vista, en el que soli- 
citan se habilite sin cargo, un puer- 
to a tres kilómetros de "la localidad; 
atento los informes producidos, y 

Considerando: 

Que a causa de la bajante del río, 
un banco de arena intercepta la en- 
trada al puerto de Bella Vista, por lo 
que es equitativo proceder en la forma 
que se solicita^ 



sa resuelve: 

Autorízase a la Receptoría de Bella 
Vista, para habilitar el lugar aludido 
en la forma solicitada, hasta tanta de- 
saparezca el inconveniente que impide la 
entrada al puerto local. 

C o n i u i i í a u ese al M i n i s í e ri o d e O b ra s 

PnMír 



r-i 



irínr 



nucas, punen uosme ía adopción cíe 
las medidas pertinentes, si ellas pudie- 
ran^dictarse, a fin de prever la repe- 
tición de ía causa que impide i a entra- 
da a! Puedo de Bella Vista. 

Pase a ía Receptoría nombrada, pa- 
ra la reposición de sebos y efectos 

Carbó, 



V diarrea* Segundo P. — Solícuud de- 
negada 

Buenos Aires, Junio 27 de luid. 

Vista la solicitud del Sis Segundo 
Fu Vülarruel, arrendatario cíe ki casi- 
lla de la antigua Aduana de Bahía 
Blanca en la que solicita se ordene la 
reparación cíe la misma y se reduzca el al- 
qui'er que devenga actualmente ; atento lo 
actuado, y 

Considerando : 

Que según lo informa la Aduana de 
Bahía 'Blanca, el edificio de referencia 
se encuentra en tai estado de deterio- 
ro, que su reparación exigiría im fuer- 
te desembolso. 

Que, por consiguiente, resulta más 
ventajoso para los intereses fiscales la 
enajenación del citado edificio. 

Li Vicepresidente de la Nación Argen- 
tina— 

decreta : 

Art. 1° No ha lugar a lo solicita- 
do por el Sr. Segundo P. Viliarrueb 

Art. 2° Autorízase a la Aduana de 
Bahía Blanca para vender en pública 
subasta y al níejor postor, la casilla 
denominada «Aduana Vieja-a situada en 
el Puerto de ingeniero White. 

A r t, 3o L a su m a p ro ve n ien t e d e í a 
venta que se autoriza, previa deducción 
de los gastos que ocasione el remate, 
deberá ingresar a Rentas Generales, 

Art. do Comuniqúese y pase a la 
Aduana cíe Bahía Blanca, para que 
exija el pago de los alquileres de la 
mencionada casilla hasta el día de su 
desalojo, y a los demás efectos per- 
tinentes. 

PLAZA. 
Enrique Carbó. 



iÉlerie de fibras Pilioee 



Direccién 'General de Irrigae'dn. - Au- 
torización a los Directores de "obras 
para contratar dk-ecía-m^nti trabajos 
que no excedan de 1 pesos* 



Aires, Julio 2 de 



1914. 



: Exp. 692-1-914. —"Visto este expe- 
diente, por el que la Dirección General 
de Irrigación, enumera los inconvenien- 
tes con ■ que tropiezan los directores 
d e oh 'ras, pa ra cu m pl i r co a 1 os re qu i - 
sitos proscriptos por las disposiciones 
vigentes para contratar los acarreos v 
transportes menores y la mano de 
obra para ía ejecución a destajo de los 
trabajos que tienen bajo su dirección, 
así como el entorpecimiento que ello 
ocasiona en su régimen administrativo, 
t ra b a ncl o I a ni a rch a regu 1 a r d e a q u e~ 
líos, por lo que pide se les autori- 
ce para efectuar directamente esos con- 
venios, siempre que su importe no ex- 
ceda de la sunia de mil pesos moneda 
■nacional. 

Co ns id e ran do q ue el t em p e ra m e n to 
propuesto responde a una medida de 
buena administración, pues tiende a 
salvar los contratiempos que representa 
el cumplimiento de esas disposiciones 
en lugares tan apandados, corno son 
aquellos donde se encuentran todas y 
cada uno de las obras de riego que se 
llevan a cabo administrativamente, en 
virtud de los decretos que las autori- 
zan, ; . 

Y de acuerdo con lo manifestado por 
la Dirección General de Contabilidad, 

El Vicepresidente de la Nación Argén* 
tina— 

DECRETA : 

Art. lo Autorízase a los Directores de 
Obras, dependientes de la Dirección Ge- 
neral de Irrigación, para convenir y 
contratar privada y directamente 



los acarreos y transportes menores, 
cuyo importe no pase de ($ 1.000 m/n) 
mil pesos moneda nacional, así como 
íambiau ía mano ele obra con obreros/ 
grupos de obreros o jefes de -cua- 
drilla, ñora la ejecución a destajo de 
¡os trabajos cuyo importe no ^exceda 
de la suma referida, y con sujeción al 
Dccreio cíe 7 de Uñero de 1910, sobre- 
licitaciones privadas. 

Ara .A Comuniqúese, puhdquesc, dé- 
se ai Registro Nación aj y previa toma 
de rasen, por la Dirección 'General de 
Contabilidad, vuelva a la cíe irrigación, 
a sus Cestos. 

PLAZA. 

M. MOYANO. 



uireccíon onuiera! ti 2 OOras nrmausneas. 
— ivH)duicacÍó,n en el eorpedrado 
del cámaro de acceso -.ni puerio do 
Arroyo Pareja. 

Buenos Aires, junio 30 de IQbL 

Exp. '293Í-P-0I4. Visto esíe expe- 
diente, por el queda Compañía del Pti'er- 
U> Comercial de Bahía Bíaiua, ÍAíerio 
Beig'rano, concesionaria para ía cons- 
trucción del puerto de Arroyo Pareja, 
solicita autorización para modificar las 
condiciones establecidas en el artículo 
38 del jdicírO de condiciones, en lo que 
se refiere ai -empedrado del camino "de 
acceso 'a dichoupaerto y por fin, trans- 
versal del mismo-, y 

Considerando: 

Que si bien ía modificación propuesta, 
no ofrecerá las mismas condiciones de 
permeabiaclad y ^resistencia, las tendrá 
en el^ grado suficiente para responder 
al tráfico en dicho paraje y sin perjuicio 
de ser mejoradas por cuenta de la Com- 
pañía en el taso de ser requerido, es- 
timándose equitativo, a juicio de la Di- 
rección Técnica, el peeck> unitario de 
pesos J .50 os., el metro cuadrado, que 
para tal trabajo propone la Empresa. 

Por esto y atento los informes produ- 
cidos. 

El Vicepresidente de la Nación Argen- 
tina— 

decreta : 

Art, 1° Acéptase la modificación 'pro- 
puesta por la Compañía recurrente y 
autorízasele para llevada a cabo fcie acuer- 
do con el plano adjunto y con cargo de 
paide de la misma, de mejorar sus condi- 
ciones en el caso de no resultar conve- 
niente en la práctica ; fijándose en un 
peso con cincuenta centavos ($ 1.50 o. s.) 
oro sellado, o] precio- unitario a regir 
con tal motivo. 

■Art, 2o Comuniqúese, publíqucse, da- 
se al Registro Nacional y previa toma 
de razón por la Dilección General de 
Contabilidad, vuelva a la de Obras Hi- 
dráulicas, a sus efectos. 

.PLAZA. 
Manuel Moyano, 



Dirección General de Obras Hidráulicas 



Ejecución de oleras 



en oí ele- 



vador de jaranos en ei Puerto úd 



Buenos Aires, junio 30 de 1014. 

Exp. d2Q54UQ14. — Visto e>te expe- 
diente, por el que la Dirección General 
de Obras Hidráulicas eleva el proyecto 
que íe ha presentado la Sociedad Anóni- 
ma Puerto del Rosario, referente a la 
ejecución de 20 aberturas en la pared ex- 
íerna^dcí tejadillo de ia recepción por 
vía férrea, en el elevador de granos, 
correspondiente ai contrato de amplia- 
ción del citado puerto, cuyo presupuesto 
incluido lux cinco (5A>) par ciento para 
eastos de dirección, asciende a posos 
■1.020,8-1 os, y 

Teniendo en cuenta : 

Que las aberturas propuestas se con- 
sideran necesarias para higienizar el lo- 
eal_ .donde se cortan las bolsas, dando 
salida a la polvareda que se produce 
durante ]a descarga de 'los granos, pu- 
diéndose asimismo arrojar las bolsas 
vacías al exterior, con lo* que se consi- 
gnará facilitar la operación de los obre- 
ros. 

Que a juicio de la Dirección técnica 
los precios cotizados se estiman equita- 
tivos. 

Atento los informes producidos y de 
acuerdo con el Art. 23 del contrato, 

£7 Vicepresidente de la Nacían Argen- 
tina— 

decreta: 
Art, 1° Apruébase el proyecto de que 
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se trata y auto rízase a la Sociedad Anó- 
nima Puerto del Rosario, para llevar a 
cabo su ejecución, cíe acuerdo con e] 
Ari. 23 del contrato y dentro del presu- 
puesto aamopamujo de vea mi i \ einte 
posos con ochenta y cuatro centavos 
(d í. 020,34 c/s.) oro" sellado. 

Art. 2» Comuniqúese, pubuquese, dé- 
se al Registro Na.mnai, tórnese razón 
por la Diremidóu General de Coulabilldar 
y vuelva a la de Obras Hidráulicas, a 
sus cíectos. 

PLAZA. 

WiANüEL MOYANO, 









I a PARTE 
mimn ímlim 

No 3889 

Buenos Aires, Julio í° de 1914. 

RENUNCIAS Y NONHlí AMIANTOS. — PASES 
— LíOiNCíAiL . - UíiTIRO.— NO HACIENDO 
LUGAU A i.. A MGDIHC'.CIÓN DE UN Díi- 

<-° ' r ■' ? 'u.- Ríítíuo.— Matrimonios. - 
Edicto. 

l<t:.. ; v i; . .., y aionbranueutos: 

Buauos Aires, junio 25 de 1914. 
¿7 Vicepresidente oe la Nación Argen- 
tina — 

DECRETA : 

Artícelo í^-Au,,,..^: ¡a renuncia pre- 
sentada por ios sigülent-s empleados: 

De la í ul Ro«-:ón AAiiítar: Distrito Mili- 
tar No 2¿ (Oidores): escribiente Archive- 
ro, Pedro Volpacchío. 

De !a O/a ue;muí Militar: Distrito Mi- 
litar N« 5! ( v-Vndoza): rescribiente Aretu- 
vero 3 EmíIío Voycr. 

De ¡a L-níYcchjn General de Arsenales 
d: < merra: ^remaría: Ayudante 2o de Di- 
visión (T^qiu^ia'd:-'), Juan B. Serval. 

Asi. 2o— Déjase sin efecto ía parte del 
Decuso a- lecha ib de. Alayo ppüo. por 
la que se noumraba Escribiente Archive 
ro en ,u Oísü-iío MiJitar No 33 (Rosario) 
a Amadeo Raudo. 

Ait, .>'">— Declárase cesante al Escribien- 
te- Archivero dei Distrito Militar No 3u 
f Resistencia), Teodoro Alfredo lomee Lo- 
tero. 

Art. -4a. Exonérase de su cargo a ios 



se que reúna las condiciones reglamen- 
tarias . 

na ía íüa Región Militar: Regimiento 
2 de infantería: Zapatero, a Marcos Ra- 
. : ovicIi . 

Distrito Militar rm 39 (Resistencia) 
escribiente Archivero, en reemplazo de 
Teodoro Alfredo Ldpec Lotero, a Pedro 
Anciano Díaz, hasta tanto se presente un 
y c!^f que reúna las Gandiciones regla- 
mentarías. 

¡vc^u mentó 5 de Caballería: Herrero 
lerrador, a José Santos Brandan. 
Distrito Militar No 33 (Rosario): Escri- 
bía Archivero, al ex cíase Manuel Gu 
tiérrez. 

tn la IV- Región Militar: Distrito Mi- 
atar N T o 43 (Córdoba): Escribiente Archi- 
vero, al ex clase Antonio e/u Vázquez. 

En la Escuela de Armeros Militares: 
'escribiente, interinamente v mientras du- 
re ía licencia que Je ha sido concedida al 
ulular, Raúl W. Orííz, a Luis Padilla. 



contar desde 1S de Junio corriente, el Te 
niente D. Roberto Bravo, del Regimiento 
No 7 de Caballería de Linea. 
2^ Comuniqúese, pubiíquese, etc.— J. P. 

Sáenz Valiente. 

Capital Federal, Julio lo de 1014 --Vis- 
to el expediente A. 9205 y siendo nece- 
sarios los servicios del causante en el Ar- 
senal Principa! de Guerra, 
El Ministro de Guerra — 
resuelve : 

to Pase a prestar sus servicios a ía Di- 
rección General de Arsenales de Guerra, 
el Teniente D. Héctor A. Barre i ro, dei 
Regimiento No 4 de Artillería Montada. 

¿o Comuniqúese, pubiíquese, etc. —j. P. 
Sáenz Valicnte. 

Licencias: 

Buenos Aires, junio 25 de 1914. 
El Vicepresidente de la Nación Argen- 
tina — 

DECRETA : 

Artículo lo — CoíicéUese licencia a los 
siguientes empleados: 

De! MñmteOo Gabinete Militar 3^ 
División: Escribiente, Ricardo Gaitera, por 
el término de tres meses, sin goce de 
s Je ido. 

De la Dirección General de Arsenales 
de Guerra: Escuela de Armeros Militares: 
Escribiente, Raúl W. Ortíz, por el término 
de seis meses, sin goce de sueldo. 

Escuela Superior de Guerra: Profesor 
de Derecho, Doctor Manuel Augusto Mon- 
tes de Ocrr, por el término de tres meses 
-in goce de sueldo, 

Art. 2o— Conmmauese, pubiíquese e in- 
sértese,— PLAZA.- j. P. Sáenz Valiente. 

Retiro: 

Capital Federal, junio 20 de 1914.— Vis- 
to el presente* expediente, atento lo pres- 



ión 



A i-i 



i.>c ni uai cenan vuenerai ae Arsenales 
Guerra: Arsenal Principaí; Escribiente 

_ «inter.denda y Transportes > Arturo 

Da ía tnUuuJenda de Grerra: Auxiliar 
Adirnrusírecídíí, Enrique Martin, con 
deríondau dD 30 de fViayo ppdo . 
De! Tribunal de Clasificación de Servi- 
13 Muñeres: Ordenanza, Prudencio Rojas. 
Líe ía Üí-i ivriuón rVohtar; Regimiento a 

.«mes berveo con anterioridad al ¿0 de 

riese^PLÁZA,-^ 

_ ^-neucs A-'rtí, jumo 26 de 1914. 
/ V ice presidente de la Nación Án/e/i- 



pE CRETA : 

el 'Ministerio: dddmmaí de Clasií 
de Servicios: Cuderanzn, en recu- 
de Prudencio Rojas, qu¿ ha sin 

?mme Anotar; 3a División: Escribí ce 
erinamenie y mientras dure la I 
que le ha sido concedida a! titula 



Un la intendencia de Guerra: Auxiliares 
! - administración, a Ins escribientes en 
comisión, Carlos M. Lo re do, Horacio Fe 
de rico Sidders, Carlos P Cabf.n illas, Ale 
jo Aáigoya y José Luis Bonifacini; Guao 
iaal macen es: a los escribientes en comi- 
sión, Jaime Vuardebo, Alberto Martínez, 
luán í Barreré, Honorio Cebados Figue- 
on, Eustaquio L. Díaz Vélez, Eduardo H. 
Huertas; Bartolomé Berrino, Pedro A. Ra- 

un.se, Alfredo -de Caudemberg y Ratno¡! 
Rivera 

Art. 2o Contrátase por un año más y 
con puboaondad al lo de junio corriente, 
el siguiente personal: 

Estado Mayor del Ejército: Auxiliar 
Principal CakidúD. Manuel Caballero; Au- 
xiliar Geodesta de Triangulación de Se- 
:auudo Orden, Conrado Boeííeher; Auxiliar 

Geodesta de ')* Clase pa>*a N i v elación de ( ... __ 7 . .. , 

jKecisíón, Mario D Morí; Mecánico de i cripto ' en el artículo l\ Capíudo' * IM, 
Prrc'sión Conservador de los ínstmmen- ¡ Título ÍU de la Ley Orgánica Militar 
tos, Juan Mbiicr. ' ~ " -• 

Art. 3o Comuniqúese, pubiíquese, e in 



: V ¡^■'' %. V 

iectrícista 0e !a ; a An 
ia-cuca ; Militar de As 

. %. .r'i^rr; )' ;>t \' en su 



-U 






r> -i 



Caa.ícrero 



no i 1 - 

Arcu 



sértese.— LPAZA.— J. P, Sáenz Vauenti 

Pases: 

Capital rederal, junio 30 de 1914.— Vis- 
ta la solicitud y la propuesta que antece- 
den y existiendo vacante, 
£7 Ministro de Guerra — 

RíviAUU.VT : 

lo Pase a prestar sus servicios a ia Es- 
cuela Superior de G ¡.ierra el Teniente le 
O. José h\. Beneoas, procedente del Re- 
gimiento 2 de Caballería de Línea, en ve- 
emplazo del Teniente D. Marcelino Azpi- 
ÍUuov que pasa al Regimiento 4 de Caba 
lena de Línea. 

2^ Pubiíquese en el Boletín Militar y ar- 
chívese.-j. P. Sáenz Valiente. 

Capital Federal, junio 30 de 1914. 
£¿ /Ministro de Guerra— 
resuelve : 

lo Pase a continuar sus servicios a la 
'r't División del Gabinete Militar, el Te- 
niente Coronel Sección Reserva D. Eduar- 
do Delgado, procedente de ia Inspección 
ae Administración. 

¿u Couimuquese, pubiíquese, etc. j. P. 
SÁ'cNZ Valiente. 

Capital Federal junio 30 de 1914.- Vis- 
¡a la precedente nota de la inspección Ge- 
nena de Sanidad del Ujérelto v e! S. D. 
de íeí-ha 23 de Msvo de 1Q03 i'D. de G. 
ed. 1909, pág. KHO). 
;¿ Ministro de Guerra— 
resuelve : 

1o Pussr a continuar sus servicios pro- 
fesionales en el Regimiento H^> 13 de ín 
fauuuía, al Cirujano de Cuerno -Do Arta 
ro Ecuepoiray Frías, procedente del Rogo 

Cirujano de Cuerpo Do josc' f:.. Olinos, 
procedente del primero de los Regimien- 
tos citados, 



No 4707 y lo dictaminado por el Señor 
Auiitor Genera) de Guerra v Marina, 
El Vicepresidente de la Nación Arge¿i« 

tina — - ■ 

decreta : 

Aruculo lo — Declarase en situación de 
retiro absvuuto, con anterioridad al 2Q de 
Abril próximo pasado, al conscripto cíase 
1892 dei Regimiento ¿Gransderos a Ca- 
ballos Celestino Ponce, -con r:Oee del 
(59 %) cincuenta por ciquío del s-uekio de 
soldado voluntario, de conformidad con 
el- Decreto de fe cita 14 de Diciembre ó - 
1903, que le corresponde por hadarse 
comprendido dentro de lo m terminado 
en el artículo 16, Capitulo V, Título íli 
de la Ley No 4707. 

Art, 2o —Comuniqúese a Contadmía 
General, pubiíquese, dése a] Registro Na- 
cioaal y areínvese.— PLAZA,—- G . VÉLEZ, 

No haciendo lugar a ia modificación de 
vn ■'v PCr p^o ríc^ retírm 

Capital Federal Junio 22 de 10?4, 
-Vibia ia presente solicitud de reconsi- 
deración al Decreto por el cud el cau- 
s-.nte fué desairado en situación de .re- 
tiro, y n sultando: Que para modificar 
las condiciones consignadas en ti De- 
creto de referencia, es menester que me- 
dien circunstancias de becho o derecho, 
capaces de alterar esas condiciones, lo 
que no ocurre en el presente caso, no so- 
lamente por no emmreta" el recurrente 



Capital Federal, Junio 23 de .1914. — 

Vista la presente solicitud, 
El Ministro de Guerra ■ 

RESUELVE : 

lo Concédese al Cabo lo del Regimien- 
to No 3 de Caballería de Línea, Ctenien- 
tino Jiménez, el permiso que solicita pa- 
ra contraer matrimonio con la señorita 
jesús Balbuena, debiendo remitir a ía fia - 
División del Gabinete Militar, dentro de 
-os sesenta días de efectuado aquél, co- 
pia legalizada del acta correspondiente y 
en lo sucesivo los documentos que 
acrediten ía existencia legal de ia familia. 
ío Pubiíquese en el Boletín Militar y 
archívese. — J P. Sáenz Valiente. 

Capital Federal, junio 25 de Í9Í4.— 
Vista laLsoueimd que antecede, 
El Ministro de' Guerra— 

RESUELVE : 

lo Concédese al Sargento dei Batallón 
No 6 Inge- iercM - Fem.x a r deros-; Ramón 
Ben-;ga-, el perm so que solicita para con- , 
traer uníriim mío con ía stfioriía Anun- 
ciada Mamd a debiendo remitir a la G* 
D visto i d.d Gabinete Militar, de¡ ro de 
los sesenta días de efectuado acuél, copia 
legalizaba de¡ acta correspondiente y en 
n> sucesivo los ííocumentos que acrediten 
la existencia legal de la familia. 

2o Pubiíquese en el Boletín Militar y 
archívese. — -J. P. Saenz Valiente ; 

Capital Federal, junio 26 de 1914.— 
vista la solicitud que antecede, 
El Ministro de Guerra— 

resuelve: ; 

lo Concédese al Sargento del Batallón 
No 5 de Ingenieros, Juan A. Domínguez, 
el permiso que solicita para contraer ma- 
trimonio con ía s enmata Teresa Córdoba 
Sal, debiendo remitir a ía 6<^ División de'í 
Gabinete Mi I i bar, dentro de los sesenta 
días de efectuado aquél, copia legalizada 
del acta correspondiente y en lo sucesivo 
Ins documentos qw^ acrediten la existen- 
cia legal de la familia. 

2o Pubiíquese en el Boletín Militar y 
archívese, 'j. P. Saenz Vaehnteo 

Capital Federa!, Junio 27 de ivi-L — 
Vista la solicitud que antecede, 
El Ministro de Guerra — 
resuelve : 

lo Concédese al Capitán de Artillería, 
D Armando Verdaguer, de la Escuela 
Superior de Gm rra, el permiso que solí- 
cita para contraer matrimonio con ia se« 
ñoriía Amelia Taquela. debiendo remitir 
a la 6^ Dividió;? del Cabíate Militar, den- 
tro de los sesenta días de efectuado 
aquél, copia legalizada del acta corres- 
pondiente y en lo sucesivo los documen- 
tos que acrediten ía existencia legal de 
la familia . 

2o Pubiíquese en el Boletín Militar y 
archívese. J. P. Saenz Valiente. 

Omita! Federal, junio 27 de 1914.- 
Vista la solicitud orne antecede. 
El Ministro de Guerra— 

RESUELVE : 

lo Concédese ai Sargento lo áz\ Regi- 
miento 52 de infantería de Línea, Felicia- 
no A. Rojas, el permiso que solicita para 
contraer matrimonio con la Señorita Ma- 
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debiendo remitir n la 



■e bo o antecedente, sino por I piu íegMÍ/ada d 



ase que re 
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concuciones regia- 
:) 6 de Caballería; Sastre, a 






F 



..\/t:.-_ 



u ; jumo S). de 10 
to el pedido que antecede. 
El Ministro de Guerra — 

RESUELVE : 

lo Pase a revistar ala Plana Mayor Ac- 
tiva, por el término de seis meses el TV 
niente D. rÍQnmn Rojo del Rerumicnto 
No 2 de Artillería Montada. 

2o Comuniqúese, pubiíquese, etc. —J. P. 
Sáene Vaeiente, ' ' : 



0'siriío Militar No 65 (Santa Rosa de 
To'vO: r ser bíente Archivero- al ex clase 
Martín M, Gómez. 

pisuuw Ahina No 51 (Mendoza): Es- t 
críbeme Archivero, en reemplazo de Emi- 
lio ''nvfr. eme renuncio, a Juan Federico 
Seguraj hasta tanto se presente un ex cía- 



Capital Federal, Junio 27 de lOR^Via- 
ta la precedente cominícación y atento lo 
preceptuado en el Art. 27, Capítulo i! í> Tí 



uííO ii cíe 



-ey No 4707, 



íi nisi.ro de Guerra- — 
resuelve: 
F> Pase a revistar a la Plana Mayor 
Inactiva, por el término de seis meses,. a 



mugue 

q\\ ! c bu:; mlormes médicos producidos en 

su opot íunidari, son categóricos y íeruii- 

uautes cu lo que respecta a la causal de 

ía inutilidad; y atento lo previsto en el 

articulo lo Título íií de la Ley Orgánica 

Militar Ro 4707, 

El Ministro de Guerra — 

RESUELVE : 
lo No bay lugar a la modificación del 
Decanto ñor el eu--} fue decUrí-do en si- 
tuación de retiro el Subteniente D. Ar- 
mando ]. Munu.-j, por no coi responder. 



6a División del Gabinete Militar, dentro 
dí" 1 los sesenta días de efectuado aquel, co- 
acta correspondiente 



2o p.ml; 



cím 



se en G Boletín Mihtrr y au 
? . Sáenz Va líente . 



¡Vinuamomoí: 

Capital Federal, Junio 23 de 1QI4. — 
Vista la presente solicitud, 
El Ministro de Guerra — 
resuelve : 

P> Concédese ai nmsieo de 2^ clase 
del Regimiento No 9 de Infantería de Lí- 
rica, Carmelo Molina, el permiso que so- 
jicita para contraer matrimonio con s a se- 
ñorita Isidora Escobar, debiendo remitir 
a la 6A División cUl Gabinete Militar, 
dentro de los sesenta días de efectuado 
aquél, copia legalizada del acta correspon- 
diente y en lo sucesivo ¡os documentos 
que acrediten ía existencia ierra! de la fa- 
milia. 

2o Pubiíquese en el Boíeim Militar 
archívese.- j. P. Saenz Valiente. 



y en ;0 sucesivo .los documentos que acre-* 
dibm la rxistenca legal de lav-maüra. 

2o Pubiíquese. en el Boletín Militar y 
archívese --" j . P. Sáenz Valiente, 

Capital Federal junio 30 de 1914.— 
Visía la solicitud que antecede. 
El Ai iuistro del Interior — 'I 1 

RESUELVE : : ' 

]i'> Concedem 1 a¡ -^.¿puán dr Infantería^ 
Auxiliar de! Oistriío A'oluar No \7 ) don. 
Juan E. AquiííO, el jicrnuso que solicita 
para contraer rnatrúuonio con ía señorita 
lidia Aueusta Auonaram debiendo remi- 



6a Divisó 



aei viaomete 



dentro de los sesenta días de efectuado 
aquel, cocía legalizada dei acta corres- 
poíidirnte y cu lo sucesivo los dea* inep- 
tos que acrediten la existencia legal de 
la familia. 

2o Pubiíquese en el B. M. y ai chí- 
vese.—]. P. Sáenz Valiente, 



Justicia Milita- 
Ed-cío: 

Por disposición del Señor juez de Ins- 
trmjcióu de la du í^erdóu Multar, Mayor 
D. unaeruo Alandrón.se cií;¡, llama y em- 
plaza por meruo dtd preseníe Edicto al 
Teniente D. Juan M. Curutchet, para 
que en el término de dio - / días, contados 
desde la publicación, comparezca ante es" 
te iuzr/ado Miniar con residencia oficia 






00 



en el Comando de la 4& Región Militar, 
a fin de que preste declaración indagato- 
ria, en la causa que se íe sigue por faltas 
que afectan a la disciplina.— Córdoba, 
'/;■* de junio de 1914.— Domingo Claps' 
Teniente 1o f Secretario. 

Lo que se comunica ai Ejército,- de 
orden de S. E. el Sr. Ministro de 
Guerra. 

Tomás Vallée. 
General de Brigada 
i Jefe del Cabuiele Militar 
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D;-: Guerra. — Se aprueban sus modifi- 
caciones, 

Buenos Aires, jimio 20 de 1914. — Visto 
Es precedentes modificaciones al Regía- 
uícntode 3a Escuela Superior de Guerra, 
proyectadas noria Dirección de dicho 
instituto y de acuerdo con lo informado 
por el Estado Mayor deí Eiército ai ele- 
v,ucs (LE 332), ' 
r.¿ Vicepresidente de la Nación Argén- 

decriiTa: 

Artículo E< Apruébase el precedente 
proyecto de Reglamento de la Escuela 
hnprcma de Gueira, con ¡as modificacio- 
nes introducidas al mismo por el Estado 
Mí-yor dei Ejército. 

Arí. 2o Coinnuíouese, pubiíciuese, etc. 

PL\ZA.— GA- Vülííz. 

Lo que pe comunica ai Ejercito, de 
( ■ r>. I en de S . E . el Señor /Vi in i s t ro e 
Guerra. 

Tomás Vallée 
General de Brigada 
Jefe del Gabinete Militar 
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Gamos a continuación lo percibido 
yzr en ías reparticiones siguientes; 

^OOüCIDO EL DÍA 3 DE JULIO DE 1914 

Gefín OfidaL. „,.,^,,. ,,, $ 272 50 

raenn Judicial,.,..» ,„.„... * 938 55 

nr"T2í"ro"5 



EL TIPO DEL ORO 

Buenos Aires, Octubre 16 de 1902. 
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Estancias y Colonias Efí^^o Aíenián 
(Limitada) 

Sociedad AnórniJa 

Se convoca a los Accionistas para 
la Asamblea General txtraordinaria que 
tendrá luirar el día 14 de julio deí 
corriente año, a ías 6 p. ni., en la 
cabe Moreno 1442. 

Orden del día: 

Autorización para contraer una den- 
da hipotecaria. 

Buenos Aires, 23 de Junio de 19!4 
— Luis Pe! u fío, Presidente. 

24 ju'.iio. -. No G64-V-14 juila 



Refinería Argentina 

Sociedad Anónima ' ; 
Bartolomé, Mitre 531' 
Convocatoria 

De acuerdo con el Art. 17 de los 
Estatutos de la Sociedad, se cita a 
los señores Accionistas para ía 27 a 
Asamblea General Ordína ría que ten- 
d ra i ug a r e í" ci ía 20 dei co rv i en te a 
i as 4 p. nr.,_ en el local de ía So- 
ciedad, calie í:>arioLomé Mitre 531 (al- 
tos). 

Orden del día : 
^ 1°_ Consideración del informe de la 
Comisión Directiva y del Balance Ge- 
neral del Ejercicio" terminado el 30 
de Abril ultimo. 

2° Elección de tres Directores y un 
Suplente. 

3° Nombramiento de Síndico y Sín- 
dico Suplente. 

Hasta tres días antes de la reunión 
cié la Asamblea, los señores Accionis- 
tas deberán presentar sus acciones en 
la ^secretaría de Ja Sociedad, Bartolo- 
mé Mitre 53 1 (altos), para obtener el 
boleto de entrada. 

Se ruega a los Señores Accionistas se 
sirvan recojer, a partir del 10 del co- 
rriente en la misma secretaría, ía Me- 
moria correspondiente al año económico 

1013 --4 i 4. - Buenos Aires, 1° de 

julio de 1914. -- La Comisión 'Directiva. 
2 julio — N° 72/-Y-2G julio. 

Banco Porteño 

Se convoca a los señores Accionistas 
a ía Asamblea General Ordinaria, que 
tendrá lugar el día 24 de julio a 'las 5 
p. ni., en e[ local del Banco, Cbacabuco 
78, con objeto de tratar la sig*ukníe 
Orden del día: 

1°. Lectura y consideración de la Me- 
moria y Balance correspondiente ai ejer- 
cicio vencido el 30 de Abril ppdo. 

2<\ Nombramiento de un Director Ge- 
.neral, un Consejero Titular y Síndico 
Titular y Suplente, los dos primeros 
por dos años y los restantes para el 
ejercicio que vence el 30 de Abril de 

19 i 3 - . ' 

3°. Designación de dos Accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la Asam- 
blea, 

Se previene a los señores Accionistas, 
que p.:ra couc.UTlr a la Asamblea, d.b.- 
ráu depositar 3 días antes, sus acciones 
en la caja del Banco. — Buenos Aires, 
julio lo de 1914. — L4 Director Ge- 
nera L 

3 juno N-> 736-V-21 julio. 

<-.La Mañanita» 
Sociedad anónima 
Convocatoria 
Se convoca a los señores Accionistas, 



representación de la asamblea, el acta 
de la misma; ; 

Hasta tres días antes del día fijado 
£n la convocatoria, los accionistas de- 
positarán en la Administración, sus ac- 
ciones contra recibo, en cuyo recite 
constará al- mismo tiempo, el numera 
le votos que corresponden al accionista 
(Art. 30 de los estatutos). — Buq&>¿ . 
^ires» Junio 12 de 1914. — El Direí- 
lorio, 

i 3 junio, — M° 572-v-ó ]u!l^ 



«La Muíueií Franoñse» Socime de Se- 

eo-íirs /VUiítiels- Prévoymce et Bfen- 

ímssnce. 
Rourmucz Peña 344. — Buenos, Aires 
^ De acuerdo con el Art - 44 efe los 
Lsíatuíos. los señores socios de esta ins- 
titución, están convocados para ía Asam- 
blea General, que tendrá lugar el 8 
ciel corriente a ías 8 y \}¿ de la 
uo:he, en el local social. Rodríguez Pe- 
ña 344. 

Orden del día: 

1° informe del presidente, sobre la 
marcha de la Sociedad. 

2«^ informe del Síndico, sobre su si- 
tuación financiera, 

3o Nominación de la Comisión 
visaclora de cuentas. 

4« ; » ^ Nominación de ía ' Comisión 
revisión de ía Biblioteca, y control del 
libro y documentos del Archivista. 

5o Designación ele cios miembros pa- 
ra íirmm ei acia de ía Asamblea y Jas 
de las anteriores. 

6o Proposición del Consejo, oara con- 
ferir el título de. honorario 'a un 
socio. 

^Vista ía importancia ele la orden dei 
oía se recomienda puntual asistencia, 
— - El Presidente. 



re- 
de 



fu! 



juno cm /j,>v-3 juno. 



a Asamblea General Ordinaria, para ei 
dm 13 de julio próximo^ a las 2 p. m., 
en su local calle Sarmiento No 339' 
para tratar la siguiente: 
Orden del día: 

lo Lectura y aprobación de ía Me- 
moria y Balance ' General dei Ejerci- 
cio terminado el 30 de junio de 1914. 

2 : > Distribución de utilidades. 

3« Elección de Director. 

4° ¿lección de Síncímo y Suplente. 

5o Designación de dos accionistas, 
que en representación de la Asamblea 
deben subscribir ei acta respectiva. 

^Para tener representación en ía Asam- 
blea, los señores Accionistas deberán 
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'.íEístcrio-üe que dependan! 



Censuarios 
aria 



La Cooperativa .Nacional d 
Asamblea General Extraord 
I a Convocatoria 



_Por resobtcíón del Consejo de Admi- 
nistración, se convoca a los señores Ac- 
cionistas para la Asamblea General Ex- 
traordinaria que tendrá lugar el día 
20 del mes corriente do lidio, en el 
local de la Sociedad Uníone Operad 
Italiana, calle Sarmiento N* 1374, a 
las 4 p. ni., con ei fin de tratar la 
siguiente 

Orden del día : 

1° Ratificación de ía presentación 
a los Triimuales de Comercio, hecha 
por el Consejo de Administración, pi- 
diendo convócalo ría de acreedores de 
la Sociedad. 

2 o Autorización al misino, para ce- 
lebrar arreglos con los acreedores. 

Se recuerda a los señores Accionis- 
tas que deseen concurrir a la Asam- 
blea, lo dispuesto por ios Artículos 
52,. 53 y 54 de los Estatutos. Bue- 
nos. Aires, 1° de julio de 1014. — 
El Directorio. 

2 Julio — jN° 728-V-20 julio. 



depositar sus acciones en la Caja de 
la Sociedad, por ío menos un día an- 
tes de la fecha lijada para la- Asamblea. 
— ■ Ei Director. 

3 Julio No 734-v-lS julio. 



eneres» 
Compañía de Seguros 

Sociedad Anónima 
Rivadavía 1697 
De acuerdo con el Art. 26 de los esta- 
tutos, se convoca a. los señores accio- 
nistas a asamblea general extraordi- 
naria, para el día (i de Julio próximo-; 
a ías 3 p. m., en el local de Is' 
sociedad, calle Rivadavía N* 1697. paya 
considerar y resolver sobré h 
siguiente 

Orden del día: 
1°) Proyecto deí Directorio relativo 
a la disolución anticipada de la sociedad 
y sil liquidación, 

_2°) En caso de que se resuelva la 
disolución, fijación de ía remuneración 
Olería Comisión liquidadora. 

3°) un el. mismo caso de resolverse 
la disolución, nombramiento de Síndico 
y suplente, y fijación de su remunera- 
ción. 

4o) Designación de dos accionistas 
para Que, en unión del Presidente y 
Administrador, redacten y aprueben, en 



^ Di-opería de ía Estrella Ltda, 
Calle Defensa 220 — Buenos Ajres 
Asamblea Genera* Ordinaria 
Por resolución dei Directorio v : de 
conformidad con el Art. 26 de ios Es- 
tatutos, se convoca a los señores Ac- 
cionistas a la Asamblea Genera; Ordi- 
naria, la que tendrá 1 turar el día Sá- 
bado 25 de Julio de 1914, a bis 8 y 'i/2 
p. mi, en ci local de nuestra 'Dro- 
guería del indio, calie Rivadavía es- 
Paraná, de la Capital Federa!, 
te 
Orden del día: 
_1° Lectura de la Memoria anual del 
Directorio, correspondiente al § ; > Ejer- 
cicio de la Sociedad, e informe del 
Síndico. 

^ 2« Presentación del Balance, de la 
Cuenta demostrativa de Ganancias y 
Pérdidas, incluso repartición de! divi- 
dendo activo, y discusión y aprobación 
de dichos documentos. 

3^ Elección por un año de un Micm- - 
bro titular del Directorio, v de acuer- 
do con los artículos 23 y 24 de los 
Estatutos, de Síndico titular, Síndico 
suplente y de los Miembros de la Di- 
rección General. 
4<> Remuneración del Síndico. 
■5í> ^ Autorizar al Directorio a dispo- 
ner del Fondo de Reserva Especial has- 
ta la suma de pesos 1.380.000 oro se- 
llado, para con ella llevar a cabo cu 
3a época y condiciones que considere 
conveniente: o la distribución a ios 
tenedores de acciones ordinarias, de una 
acción nueva ordinaria integrada y a 
la par por cada acción ordinaria' ac- 
tual, o bien la entrega a los nrismos 
de una acción nueva ordinaria integra- 
da y a la par por dos de las acciones 
ordinarias, efectuando el traspaso y la 
aplicación de ía suma equivalente ai 
valor de esas acciones distribuidas a 
ía Cuenta Capital, y resolver también 
todas las demás cuestiones relativas a 
la equitativa distribución y asignación 
de la parte del Fondo 'de Reserva 
especial de que se va a disponer, de 
conformidad con el Estatuto y ía ley. 
ó" Lectura y aprobación ú¿í acta cíe 
esta -misma Asamblea, de conformidad 
con ci artículo 38 de ios Estatutos. 
Se recuerda a los señores Accionis- 
tas que según el artículo 30 de los 
Estatutos, deberán, para poder parti- 
cipar de Ja Asamblea, retirar de ía 
Dirección General, calle Defensa mi- 
.mero 229, Buenos Aires, hasta eí día .an- 
terior al fijado para ía vemtón, una 
eóonia^ de entrada con ía indicación 
■de! número de acciones que poseen, 
sin necesidad de depositar las accio- 
nes. ^ — Doctor Leopoído Mdo, Vice- 
presidente. — Doctor Eniesf© Budín, 
Secretario. 

■ 4 Julio. — No 742-V-26 hü'io. 
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Círculo de la Prensa 
Bolívar 531 
Distinguido Consocio: 
Tengo eí 'agrado de invitar a Vd. a 
la Asamblea General Ordinaria que, de 
acuerdo con eí Árt. 32 de loa Estatutos, 
se celebrará el día 5 de julio a las 8.30 
p. m., cu nuestro local social, Bolívar 
531, para tratar la siguiente 
Orden deí día: 



uecrura y apronaao-n cíe 



la Me- 



moria y rSaiauce presentado por la Co- 
misión Directiva. 

2° Renovación total de la C. Direc- 
tiva para el período 1914-1910. 

3 ;í Elección del 'i ribuuaí de Honor, 
período 1914.-1015- 

4o Nombramiento de la Comisión Re- 
visora de Cuentas, período 1914-1915. 

5o Nomlnaouento de dos socios en- 
cargados de aprobar y firmar el Acta 
ele la Asamblea 1 . — Saluda a Vd. atte. — 
Empecí P. Ptiy., presidente. — Tomás 
j. Y/arau, secretario. Primera citación. 
26 junio N<> 6Q7--V-4 julio. 



Corno sima de 



¡iteras del 



í ierras y 
louazú 
I " Sociedad Anónima 

De acuerdo con el A vi. 29 de los 
Estatuios, se cita a ios señores Ac- 
cionistas a la Asamblea General que 
se celebrara el día Lunes 6 de ju- 
lio de 1914. a las 4 de la tarde, en 
el local de la Sociedad, cabe Bartolo- 
mé Mitre N° 430, para considerar la 
siguiente 

Orden del día: 
Lectura y aprobación de la Memo- 
ria, Balance Genera], Cuenta de Ganan- 
cias y Perdidas e Enorme del Sin- 
siente al segundo ejer- 
iaó el 3Í de Diciembre 
de EQij. Elección. (IqI Síndico y Su- 

NoOu ~- De acuerdo con el articulo 
33 de los Estatutos, se recuerda a 
los se sores Accionistas que para po- 
der asistir a ia Asamblea deberán de- 
positar sus acciones en la Secretaría de 
la Sociedad, case Bartolomé Mitre nu- 
mero 43v), antes de las 4 p. ni., del 
día 2 de Julio de 1Q14, — Buenos Ai* 
¡res; junio' 16 de KH4.— El Directorio 
TI fumo. -- bm 502-v-o ¡ubo. 



el ICO 



Case 



Artíci 
recto j 



reportadora Wolíí 
íada 
Sociedad Anónima 



íCiíorr ímru- 



uo con lo 



Sica 

de 



isouesto cu e 



aei 

27 ' 



y ís ■ 



para trata: 1 



4, 5, 6, 

Estatutos, 

s señores 



Banco Agrícola Comercial Argentino 
(En liquidación) 

Asamblea General Extraordinaria 
Primera Convocatoria 

De conformidad con lo dispuesto en 
el Art 59 de los Estatutos Sociales, 
eí que subscribe, Síndico liquidador 
de la Sociedad, convoca a los señores 
accionistas, a ia Asamblea General Ex- 
traordinaria, que tendrá lugar en el 
local de la cabe Lavalle Ñ« 1431, el 
día 7 de julio del corriente año, a 
las 9 pasado meridiano, con el obje- 
to de tratar la siguiente 
Orden del día: 

lo Tratar sobre la renuncia presen- 
tada por eí señor Luis Ardid Rocha, 
de miembro de la Comisión liquida- 
dora y en caso de ser aceptada pro- 
cederse a fa elección de un sustituto. 

2o En citnrp í ¡miento del Art. 1 04, 
de los Estatutos Sociales, procederse 
a la elección de otros dos miembros 
para integrar la Comisión Liquidado- 
ra, puestos no llenados por la Asam- 
blea General Extraordinaria celebrada 
el 25 de Marzo ppdo. 

3« Fijación de emolumentos para ca- 
da uno de los miembros de la Comisión 

4o Nombramiento de dos accionistas 
para aprobar y firmar el acta de ía 
Asamblea. 
Liquidadora, 

En cumplimiento de lo dispuesto por 
e! Art. 55 de los Estrilos' Sociales, 
se previene a los señores accionistas 
que deseen asistir a la Asamblea, que 
pueden depositar sus acciones, en la 
taja del Banco, en Buenos Aires, ca- 
lle LavaUe N« 1346, Depto. 4, de 1 
a 3 pasado meridiano, todos los días 
hábiles hasta el día 4 de Julio de 
1914, — Buenos Aires, junio 20 de 
1914. — Guillermo González, síndi- 
co liouidador. 

20 Junio — No 622-V-7 julio. 



Sociedad Cooperativa Lecheros Unidos 

(Anónima Limitada) 
Medrano y Sarmiento 
Asamblea Extraordinaria 
Segunda Convocatoria 

No habiendo tenido lugar la Asamblea 
Extraordinaria que debía verificarse e[ 
día 13 corriente/por íaí * a - e (F-orum, se 
a por segunda vez a los señores 
islas para el 11 de julio próximo, 
* i. m,, en su local sosias Medra- 
no y émrmñautos a efecto de que ratifique 
la presentación a ios Tribunales de 
Comercio y autorice la celebración de 
concordato^ adjudica 



ut, 



. / j lili o. 



ivc 



ms 1 1 



«El Horquíllero.) 

Sociedad Anónima 

Convocatoria 
En cumplimiento de lo dispuesto por 
el Art. 15 de ios Estatutos Sociales, 
eí Directorio convoca a ios señores Ac- 
cionistas para la Asamblea General Or- 
dinaria e]ue deberá celebrarse el día 
11 de Julio próximo, a las cuatro de 
la tarde, en eí local de la Sociedad, 
calle Caseros No 2952, para tratar la 
siguiente *< 

Orden del día: 

lo Consideración de ía Memoria, Ba- 
lance General y Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas correspondientes al tercer 
Ejercicio. 

2^ Elección de nuevo Directorio, por 
terminación de mandato. 

3o Elección de Síndico titular y Sín- 
dco suplente. 

4o Designación de .dos Accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la 
Asamblea. 

Nota. — Para tomar parte en la 
.Asamblea, se requiere que los Accio- 
nistas depositen hasta el día señala- 
do para la reunión, en la Caja Social, 
las acciones o un certificado de te- 
nerlas depositadas en algún Banco u 
Oficina Pública. — Buenos Aires, 23 
de junio de 1914.— Eí Directorio. 

23 Junio. — N° 637-v-ll julio. 



Compañía Nacional de Viñedos del Sud 
Convócase a los señores accionistas 
de la Compañía Maeion.fl de Viñedos 
del Sud a Asamblea "Extraordinaria pa- 
ra el día 18 deí corriente mes a las 2 
p. m., en el local Social Cabe Rivadavia 
1255, con el objeto de autorizar la 
presentación a los Tribunales solicitan- 
do convocatoria de acreedores y cual- 
quier otra medida necesaria a fin de 
llevar a cabo la liquidación acordada 
en la Asamblea anterior. De acuer- 
do con ios Estatutos, Lis acciones debe- 
rán ser depositadas con tres días de 
umicmadoo al fijado para ía Asam- 
blea.*— Eí Directorio. " 

D Julio No 724 -v-13 julio. 



■H-. 



stoc. 



Convocaron 
'o con el Art. 



L .i / ae ios les- 

Asa robles Ordinaria 
. cí día 10 de julic 

en su local social 
.?, (1er. piso), para tra-' 



on oe bienes o 
idación en otra íonna; resucita por e 
seíorio; quedando jegalmcnie cens- 
ida con cualquier número 
tas -que concurran. — L 
si'deute. — F. Larronde, Pros* 
NOTA: Para teneryrepreseul 

Administración su tarjeta de entrada y 
hacer ei depósito de sus acciones, hasta 
el dí?a S de' }wio a las "6 de ia tarde, fe- 
cha y hora en que quedará cerrado el 
Registro. 

19 Junio. — M° 620-v-T julio. 



arelarlo. 



señores 
m 



«La oienmeta» 

Segunda convocatoria 

Sociedad Anónima 

De acuerdo con el Art. 20 de ios 

Estatutos de la Sociedad, el Directorio 

coneoca a los señores Accionistas para 

cara e* '14 de Jubo de 1914, a las 3 
o. ;m, en la Secretaría cíe la Socie- 
dad, cabe Cangallo -loó; 
Orden del día. 
lo Lectura y aprobación de te Memo- 
; ria v Balance correspoudienSe al Djcr- 
Í cici¿ 1913. 

2^ Repartición de dividendo. 
3 i > Elección de tres directores, dos 
'es, síndico y síndico suplente. 
4° Designación de dos señores ac- 
cionistas, para subscribir el acta de ia 
Asamblea, en conformidad gerierab 

Se previene a los señores accionistas, 
que de acuerdo con el artículo 21- de 
tutos, deberán depositar sus ae- 
eon tres días de anticipación 



Estancia y Colonias Guramalán 

Sociedad Anónima 

Convocatoria 

Con arreglo a íos estatutos se con- 
voca a los señores accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria, . para el día 
10 del próximo mes de Julio, a tes 
4 pasado meridiano, en el -;ocaI de 
Ía Sociedad calle San Martín 132. 
Orden del día: 

lo Aprobación de ía Memoria y Ba- 
lance correspondiente al ejercicio ven- 
cido el 30 de AbriPppdo. 

2o Distribución de utilidades. 

3o Elección de dos directores titula- 
res y un director suplente. 

4o Elección de síndico y su suplente. 

Itera tener representación en ia 
Asamblea, íos señores accionistas de- 
berán depositar sus acciones en ia se- 
cretaría de la Sociedad, antes del día 
28 del corriente. — Buenos Aires, ¡^ 
de Junio de 1914. — Eí directorio. 
26 Junio — N° 693-v-lO julio. 



Fundición y Talleres «La Unión;) 
Sociedad Anónima 

De acuerdo con lo que prescriben 
ios estatutos de esta Sociedad, se cíí i 
a los señores accionistas de ella, a la 
Asamblea General Ordinaria, que se -ce- 
rificará ei día 14 de jubo de 1914, a 
las 3 pasado meridiano, en la en- . 
He Bartolomé Mitre 376, altos, escrito- 
rio de los señores Leng, Roberts y Cía. 
Orden del día: 

lo Lectura y aprobación de la Me- 
moria, del Balance General y Cuca- 
de de Ganancias y Perdidas por el 
ano vencido el 30 de Abril de 191 L 

2o Elección de dos directores, vn 
suplente, síndico y síndico su id en te. 

3o Designación de dos accionistas 
para que aprueben y firmen el Acta 
de esta Asamblea. 

Según eí artículo 15 de los Estatu- 
tos, los señores accionistas podrán de- 
positar sus acciones, o el -abocado 
dei Banco correspondiente, hasta ív^ 
días antes de ía Asamblea, en ei escri- 
torio de los señores Leng, JtobmU y 
Cía, caite Bartolomé Mitre 3/6, quiénes 
representan al Tesorero de ía Sociedad 
a este objeto y otorgarán el recibo 
del caso. — Buenos Aires, junio 25 
de 1914. — El secretario. 

25 Junio — No 6Q4-V-14 jubo. 



Áutomóvn Club Ar^enfr 

Asamblea Genera! O rain a 
Primera Convocatoria 



Art .la 



so 



De acuerdoi con 



de los 



- uí r 



lOS iCSí 



íiaracastie 



Lm 



\ nac 



cha incueaaa para 



-Ei Secretario. 



D 



LUtO iN ( > t iD 



triouen. 



igual 
,íes. 



( 


leí di 


i: 




u 


de la 


lS :\ i 


uñona y 




ntes a 


t CjCí 


cacio te:;- 




OUSÍ } 


pdO. 


v dis- 



d 30 de 
de las utilidades. 
scsóa de tres Directores y de 
míenles, por haber renunciado 
ñero de Directores y suplen- 



de Diré 
de Síndico 



y b meneo su- 



do Nombramiento deí Secretario que 
debe autorizar ei acta, (Art. 23 de 
los Estatutos), 

Nota: Se previene a íos señores Ac- 
cionistas que, de acuerdo con el artícu- 
lo vigésimo de íos .Estatutos, deberán 
presentar sus acciones en la Secreta- 
ría de la Sociedad, (Rivadavia 666, pri- 
mer piso), tres días antes de la reunión, 
para obtener el boleto de entrada, en 
el cual se determinará el número de 
votos que les corresponda. — Buenos 
'Aires, junio 20 de 1914. 
^ ; 23 Junio. — No'643-v*lQ julio. 



Sociedad Anónima Comercial e Indus- 
trial) 

Se convoca a los señores Accionistas 
fe esta Sociedad, de acuerdo con lo dis- 
! puesto en el Art. 24 de los Estatutos 
Sociales, a una Asamblea Generaí Ex- 
traordinaria que tendrá lugar el día 14 
deí 'mes de julio próximo, a las 4 
p. m., en el local de ía Sociedad, 
calle Callao 451, para tratar la siguiente 

Orden del día: 

Designar Síndico titular^ y suplente 
en reemplazo de los Sres. G. la. Griífin y 
A. L. Viguoles, que han renunciado, 
sus cargos. 

Nota A — De acuerdo con el artículo 
29 . de íos Estatutos Sociales, se pre- 
viene a los señores Accionistas que 
para tener voz y voto en las Asam- 
bleas, deberán presentar sus acciones en 
ía Secretaría Social, antes de las 4 
p. na, de la víspera de la Asamblea, 
para obtener el correspondiente bole- 
to de entrada. — Hugo C. Ehlert, 
Presidente. 

23 Junio, .»— No 641-v-ll juli®. 



u 



Coma 



¡a 



Taimes 



jii 



i :■ > -, 



m 



soc 



i ornea ümu _ 
■■\ a o mata 

Conforme a los artículos 41 y ^2 
de ios estatutos, se convoca a los ac- 
cionistas a ía asamblea general ordi- 
naria y extraordinaria que tendrá lugar 
el 15 de julio próximo^ a las 5 p. un, 
en las Oficinas de ía Compañía, Ai- 
sina 657, para tomar en consideración 
la siguiente: 

Orden deí día: 

lo Renovación del Directorio con- 
forme ai Art. 24 de íos estatutos. 

2o Designación del Director Delega- 
do por renuncia del doctor Agustín 
de Vargas Machuca. 

3o Designación dei Síndico y Sín- 
dico Suplente. 

4-o Balance de la Sociedad. 

5o Deliberación sobre ia continuidad o 
liquidación de la Compañía Telefóni- 
ca Dictograph. 

Se previene a los señores accionistas, 
que conforme al Art. 45, deberán de- 
positar sus acciones en la Gerencia de 
la Compañía con anticipación no menor 
de tres días ai día señalado para la 
asamblea, — Buenos Aires, Junio 30 
de 1914. — El Directorio. 

, lio Julfe W» 720-v-lS julio, } 



Estatutos, * se convoca a ios señores 
frnvs a ¡a o-aH'hlea Gmmrsí Oró : ;-s 
que lena és.¿ in^ar e¿ ^-.v ;■:■.., ..:>. 
de julio de 1014, en el local sor 
dríguez Peña 173, y a las 
para tratar ia siguiente 

Orden deí día: 

lo Lectura del acta de la Asamblea 
anterior. 

2» Lectura y consideración de la 
Memoria y balance correspondientes ai- 
ejercicio vencido. 

" 3° Eiecdc-n de nueve Miembros de 
ía Comisión Directiva, en rcempiaso 
de los que terminan su mandato. 

Art. 20 dei Estatuto. — Las Asam- 
bleas se consideraran en quorum coa 
la - pseeeucia de veinticinco socios. Si 
a la primera convocatoria no concu- 
rriera este número, se citará nueva- 
mente con tres días de intervalo al me- 
nos, y ía -Asamblea -quedará consibunD 
con ei numero de socios presentes ? 
la hora de . ía convocatoria. — juoií 
20 de 1QÍ4. — Benito Beícaguy, se 
cretario. 

19 Junio. — N° 631 -v-8 jubo. 



«The International Land y Developrnenl 
Compzny» 
Sociedad Anónima 

Florida No 248 
.Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Extraordinaria 
! que tendrá lugar el día 5 de Julio, 
a las 2 p. m., en el local social, 
con el objeto de tratar ía siguiente 
Orden del día : 
lo Integración del Directorio. 
2o Designación del Síndico titular y 
suplente. 

3o Nombramiento de dos Accionistas 
para aprobar el Acta. — Buenos Airea, 
Junio 16 de 1914. — Juan D. Roberto,. 
¡Vicepresidente. 

18 Junm No 606-V-4 julio. 
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Compañía de Tierras «El Porvenir» 
Sociedad anónima 
Convocatoria 

Se convoca a ios señores Accionis- 
tas a la Asamblea General Ordinaria, 
que tendrá lugar el 22 del actual a 
las 3 p. m., en su local calle Bra- 
sil No 73 í, para tratar la siguiente: 
Orden deí día: 

lo Lectura y aprobación de la Me- 
moria, inventarío y Balance General co- 
rrespondiente al Cuarto Ejercicio, fene- 
cido el 31 de Marzo de 1914. 

2"> Confirmación del nombramiento de 
un vocaí en reemplazo de otro que 
renunció. 

3« Designación de 'dos Accionistas, 
para firmar el acta de la Asamblea. 
— Buenos Aires, Julio lo de 1914. — 
El Presidente. 

3 julio No 732-V-22 julio. 

Sociedad Militar «Segaros de Vida» 

Segunda Convocatoria 

Se cita a los señores Socios a la 
Asamblea Ordinaria que se celebrará en 
los Salones del Centro Naval, el 6 de 
julio, n las 8 p. ni., para tratar la 
'Siguiente j i ; ; í : M ! : ; : 

.Orden del día: % 

Lectura y consideración de la Me- 
moria del " 13° ejercicio. 

Elección de Presidente, Vicepresiden- 
tes lo y 2o, cinco Directores titulares 
por tres años y dos para integrar pe- 
ríodo; diez suplentes por un año y 
cinco Síndicos por dos años. 

Buenos Aires, junio 20 de 1914.—- 
G. C. Aguerribcrry, Presidente. —Fran- 
cisco L. Aibarracm, Secretario. 

24 Junio. — No Ó63-V-6 julio. 
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Buesaos Aires, 'Sábado. "4 de Julio cíe 1914 



«Metió» 

Sociedad Anónima 

De acuerdo con los Arts. 19 y 22 
de los Estatutos, 'se cita a los seño-, 
res Accionistas para la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria que deberá celebrarse 
en el domicilio social, Rivadavia 1255, 
el 8 de julio próximo, a las nueve 
p. m. 

Orden c\tl día: 

1^ Lectura y consideración de la Me- 
moria y Balance. 

2o Elección de cinco Directores, en 
reemplazo de los señores; Pedro Mor- 
ía, doctor Francisco Dura, Eduardo Vol- 
paíti, Joaquín Bassa y Antonio Pi- 
■ntiro. Ratificación deí nombramiento 
del Vocal señor Julián Tejeiro. 

3o Elección de Síndico. 
.. _4° Designación de dos señores Accio- 
nistas para firmar el acta, 

Buenos Aires, 22 de junio de 1914 
■- - Pedro Moría, Presidente, 



23 Junio. 



No 653-v-S iulio. 



a 

ter 

3 



ban:o bnci America 

convoca a los señores accionistas 
i Asamblea General Ordinaria que 



Orden del día: 

lo Nombramiento de nuevo Direc- 
torio y Gerente. 

2o Nombramiento de Síndico y de 
Síndico suplente. 

3o Aumento del capital. 

Se previene a los señores accionis- 
tas que deben depositar sus acciones 
en la Gerencia del Banco, tres días an- 
tes del fijado para la reunión, según 
lo determinan los artículos 50 y. 54 
de los Estatutos. 

Siendo ía segunda convocatoria, se 
previene a los señores accionistas, que 
ésta se verificará con el número que 
concurra, de conformidad con el ar- 
tículo 44 de los Estatutos. — El .Ge- 
rente. 

26 Junio — No 6S5-V-8 julio. 



Comptoir General de Biio»terse 
Sociedad Anónima 
Convocatoria 

Por resolución del Directorio cítase 
a ios señores accionistas de la Sociedad 
Conipíoir General cíe Bijouterie a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar eí 30 del corriente a ifcsfc 5 p. <ni. :en 
el local de ía calle Sarmiento 487, 4o pi- 
so, escritorio 2 y 3 5 para tratar la si- 
guiente 

Orden deí día: 

1° Lectura y aprobación de la Me- 
moria, Balance y cuenta de Ganancias y 
Pérdidas correspondiente ai ejercicio de 
1913 a 1914. 

2o Elección de un Director titular en 
reemplazo del señor José Asíier, falle- 
cido, de dos Directores suplentes, de 
síndico titular y síndico suplente 

Nota: Los accionistas deberán depo- 
sitar sus acciones en ía Caja de la So- 
ciedad con tres días de" anticipación 
al señalado por la convocatoria. *— Eí 
Secretario. 

13 junio No 570 -v-30 junio. 



Estancia Juan Duggan Lda. 

Se convoca a los señores accionis- 
tas a Asamblea Ordinaria para eí día 
16 de Julio de 1914 a las 4 m m., en 
el local de la Sociedad, calle Corrientes 
473, para tratar la siguiente 
Orden del día: 

1° Consideración de la Memoria y 
Balance anuales, y sanción del dividen- 
do .a repartir. 

2° Elección de un director titular y 
un suplente. 

3 o Elección de síndico y suplente. — 
Buenos Aires, 26 de junio de 1914. — 
El Directorio. 

26 Junio No 696-V-15 julio. 



Estatutos, se cita a los señores Accio- 
nistas a la Asamblea General Ordina- 
ria, t que tendrá lugar el día 15 de 
Julio, a las tres pasado meridiano, en 
el local de la Sociedad, calle Viamonte 
No 1043. f 

Orden del día: 

lo Lectura y consideración de la Me- 
moria y Balance correspondientes al 
ejercicio vencido el 14 de Abril pró- 
ximo pasado. 

2o Elección de Síndico y Subsíndico, 
de acuerdo con el Artículo 35 de los 
Estatutos. 

3o Designación de dos Accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el Acta de la 
Asamblea. í ; . 

Se previene a íos señores Accionis- 
tas,* : que de acuerdo con el Artículo 
24 de íos Estatutos, para concurrir a 
la Asamblea, deben entregar hasta tres 
días antes de ella, en el escritorio de 
la sociedad, sus acciones u otros recibos 
o resguardos que acrediten tener sus 
acciones depositadas en un Banco ae 
esta plaza. — El Directorio. 

25 junio. No 6S1-V-15 julio. 



Julio a las 8.30 p t na. para- tratar la 
siguiente 

Orden del día: 
lo Balance semestral 1 : 

2° Elección de Pro Secretario. 
3° Elección de cinco suplentes. •*• 

4-o Reforma de los .Estatutos. 
5o Nombramiento de dos socios para: 
aprobar y firmar el acta de la presen- 
te Asamblea. 

Tratándose de asuntos importantes se 
le ruega puntual asistencia! — Sebas- 
tian Cichero, presidente. — José j. Goi- 
tía, secretario. 

" Nota. —'En caso de no haber quorum 
en la fecha indicada, la Asamblea se 
celebrará el Lunes 13 de Julio a la 
misma hora con el número de asocia- 
dos que concurran. — Agustín Canc- 
varo t gerente. — Buenos °Aires, junio 
9 de 1914. 

lo Julio No 7Í4 -v4 julio 



Balneario- de Puríta del Este 

(Sociedad Anónima en Liquidación) 

Convocatoria de Asamblea Extraordina- 
ria a los Tenedores de Debeníures 
De acuerdo con lo disnucsto ñor el 'ar- 
tículo 21 de ía Ley No* 8375, 'la Comi- 
sión Liquidadora nombrada per la Asam- 
blea de la Sociedad Balneario de Pun- 
ta del Este, celebrada en 6 de Mayo 
del corriente año, y el señor Fidei- 
comisario nombrado por la Asamblea 
de Tenedores de Debentures de ía ex- 
presada Sociedad, celebrada en 30 de 
Abril de 1Q13, han resuelto convocar 
a los señores Tenedores de Debentures 
de la indicada Sociedad, para una Asam- 
blea General Extraordinaria, que se 
efectuará el día 11 de julio próximo, 
a las cuatro pasado meridiano, en el 
local calle Cangallo No 301, para tra- 
tar ia siguiente 

Orden del día : 

lo Resolver, de conformidad con los 
Tenedores de Debentures, la forma de 
liquidación de la Sociedad Balneario 
de Punta deí Este, determinando las 
tacultades que deben conferirse al Fi- 
deicomisario y a la Comisión Liqui- 
dadora nombrada por la Sociedad, "de 
acuerdo con lo dispuesto en el artícu- 
lo 21 de la Ley No 8875. 



2° Acenta: 



ia renuncia que presenta- 



ne 
ac- 
ge- 



lUG 



día 18 de Juro a 'las 



m. : , en el local del Banco, Ave- 
nida de May.q 1354, para tratar la si- 
guiente 

Orden del día: 

lo Lectura del Balance y Memoria 
del ejercicio vencido, 

2o integración del Directorio por re- 
nuncia deí Presidente, un Director 
y co¡ suplentes. 

3° Alunen: o del Directorio a cinco 
miemlnoj titulares, nombrándose al 
efecto los dos directores restantes. 

Ata. 25— Se recuerda a :o3 señores ac- 
c' o lisias que para tomar parte a la 
Asamblea, deben depositar en ía Ca- 
ja del Banco sus certificados o acciones 
días de anticipación por lo me- 



«EI^ Quebracho» 

Sociedad Anónima 
(En Liquidación) : 

Convocatoria 
De conformidad con ei Art, 20 
íos estatutos, se cita a los señores 
cionistas a la undécima asamblea 
nerai ordinaria, para eí día 27 de junio 
de 1914, a las 3 p. m., en la calle 
Bartolomé Mitre 531, primer pisen 
Orden del día: 
Aprobación de la memoria y balance 
correspondientes a la liquidación de ia 
sociedad. 

Para tener representación en la" asam- 
blea, los señores accionistas deberán 
depositar sus acciones en ia ca- 
ja de^ la Compañía, caiie San Mar*, 
íüi !32 ? por lo menos, diez días antes 
de la fecíia fijada para ía asamblea. — - 
La Comisión liquidadora. 

13 jimio. ™ No &67-Y-27 junía * 



raen eí acto de ia Asamblea eí F. 
deicomisario actual señor losé Toppi, 
y nombrar la persona que ha de reem- 
plazarlo. 

3 f > Designar dos señores Tenedores 
de Debentures para .aprobar y firmar 
el acta de esta Asamblea. 

Buenos Aires, junio 16 de 1914. — 
El Fideicomisario y la Comisión Li- 
quidadora. 

17 junio. — No 601-v-íl julio. 



Las P 



Ernas del Chaco Austral 



no 



;. — ¿.lítenos Aires, Junio 30 de 1Q14.; 
El Direcos. 

30 jumo No 709-v-lS julio. 



n 



isanco 



t-' o r 

COfi 



Agrícola Ganadero Americano 
Sociedad Anónima 
Segunda Convocatoria 

aisposicióu del H. Directorio; 

Dea a los señores accionistas a 
a Asamblea General Extraordinaria, 
me tendrá lugar el día 10 de julio 
M corriente año, a las 3 pasado meri- 
llano, en eí local deí Banco, Lavalle 
fóó, para tratar la siguiente 



Sociedad Anónima 
Se avisa a íos señores Accionistas, 
que desde eí lo de julio próximo, se 
abonará en íos Bancos de ía Provincia 
de Buenos Aires y Londres y Río de la 
Plata, eí dividendo correspondiente ai 
5o Ejercicio 1913 y 1914, de pesos o/ Q por 
acción. — Buenos Aires, junio 27* de 
1 914. — Ei Gerente. 

lo Julio No 7Í3-V-7 julio! 



compaiiia de Ascensore 
nerales 



Obras üe~ 



convocatoria 



Compañía de Ascensores y Obras Ge- 
nerales 

Convocatoria 

De acuerdo con lo dispuesto por el 
Artículo 22 de los Estatutos, se cita 
a los señores Accionistas, a ía Asam- 
blea Extraordinaria, que tendrá itigar 
eí día 15 de Julia, a las 3 y 30 pa- 
sado meridiano, en el local de la so- 
ciedad, calle Viamonte No 1043. 
Orden deí día: 

Marcha futura de ía sociedad. 

Se previene a íos señores Accionis- 
tas, que de acuerdo con ei Artículo 
24 de los Estatutos, para concurrir a 
ía Asamblea, deben entregar 'hasta tres 
días antes de ella, en el escritorio de 
la sociedad, sus acciones u otros recibos 
o resguardos que acrediten tener sus 
acciones depositadas en un Banco de 
esta plaza. — Ei Directorio. 

19 junio. No 682-V-15 Julio. 



«UnJón de la Boca» 

Sociedad Cosmopolita Musical y de So- 
mos Mutuos 

635 Calle Olavarría .030 

Estimado Consocio : 



Quebracliaíes y Estancias Puerto da- 
liíeo 

Sociedad Anónima 

Convocatoria 

^ De acuerdo con íos Estatuios de la 
Sociedad, convócase a los señores ac- 
cionistas a 1 a Asamblea General Ordi- 
naria, que tendrá lugar el día Í8 del 
corrientes mes de julio?, a las 4 p. m. en 
el local de ía Sociedad, calle 25 de Ma- 
yo 195, 6° piso, para tratar ia siguiente 
Orden del día: 

In Lectura y consideración de la Me- 
moria y Balance General, correspondien- 
tes al 8'> ejercicio terminado eí 31 de 
Marzo ultimo, e informe deí Síndico. 

2 [ > Consideraciones generales sobre la" 
marcha de la Sociedad y autorización 
para llevar a cabo una negociación fi- 
nanciera (Art, 4o de íos Estatutos) con 
o sin garantía real. 

3 [) Eíeecmn de un Director titular 
en sustitución del señor Alfredo L. Pig- 
none, que terminó su mandato y un 
suplente por renuncia del señor Loren- 
zo Rao-g-ío. 

4° Nombramiento de Síndico titular y 
uplente. 

o* Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta. 

Se recomienda a íos señores accio- 
nistas ía observación de íos Arts. 36, 37 
y dúdelos Estatutos, reíerenfcs al depó- 
sito de sus acciones, o certificados, en 
la Caja de ía Sociedad, que deberá 
efectuarse, cuando menos, con antici- 
pación de dos días al fijado para la 
Asamblea. -~ Buenos Aires, julio lo 
de 19Í4. — El Secretario; 

lo Julio No 716 - v- - 1 3 judio. 



Asociación de Señoras de San José 
La Sociedad Damas de San José, 
convoca a sus miembros a la Asam- 
blea General que tendrá lugar el 8 
deí corriente en la calle Callao 1950, 
a las 3 p. m. — La Secretaria. 



N° 729-v-S 



julio. 



Compañía Azucarera Tucmnana 

Sociedad Anónima 

Buenos Aires, Bartolomé Mitre 531, al- 
tos 



a oe ¡os es- 



De 



De acuerdo con el artículo 65 del 
Estatuto se invita a Vd., a la Asam- 
, 6 fea Generaí Ordinaria que se cele- 
acuerdo con eí Artículo 18 de íos ¡ íárará en nuestro Salón eí Lunes ,6 de 



Convocatoria 
De acuerdo con eí Aré ; 
taíutos de esta Sociedad, se cita 
los señores accionistas a la décima no- 
vena Asamblea General Ordinaria, pa- 
ra el día 20 del corriente a las 3 p. 
rm, en eí local de ía Sociedad, Bar- 
tolomé Mitre 531 (altos). 
Orden del día : 
I o Presentación del informe de la 
comisión directiva y el ;Baíance [dei -Ejer- 
cicio vencido el 31 de Marzo de "1914. 
un Director Titular v 



2° Elección de 

i Suplente. 

3° Elección de Síndico 



iCO 



Sir- 



A más tardar, tres días antes de ía 
Asamblea, los señores Accionistas de- 
berán presentar sus acciones en i a se- 
cretaría de la Sociedad para, obtener 
eí boleto de entrada. 

Se ruega a los señores Accionistas, 
se sirvan recojer, a partir deí 10 dei 
corriente en ia misma secretaría, ía 
memoria correspondiente al año eco- 
nómico de 1913—1914. — Buenos Ai- 
res, julio 2 de 1914, -, Ea Comisión 
Directiva. 

2 Julio. - M^ 72Ó-V-20 jubo, .j 



BOLETÍN OFíCIAL — Buenos Aires, Sábado 4 de Julio de 1914 



93 



TALLERES METALüRüICO.S 

S O C í E D A D ANO N I M A 
antes Rezzonico, Ottoneíío y Cía. 

„ Corrientes 1650-56 — Buenos Aires 

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto 8 de 

Enero de lt09 



Banco Ll Hogar Argeníino 

Crédito Real Mutual Sociedad Anónima fundado el lo de Septiembre de 1399 

Avenida de Mayo 885. — Buenos Aires 

Autorizado por Decreto de 21 de Julio de 1899 

Capital Autorizado $ 75000000 — % c/iegal 

Balance correspondiente al 3er. trimestre dd 15o Ejercicio Social al 31 de Mayodel9! 4 



Capital Autorizado 

Capiial Subscripto 

Balance trimestral al 



§ o/s 2.000.000 — 

» s 1.300.000 — . 

31 DE MA Rzo de 19 14 



ACTIVO 



$ m/n 



$ o/s 



ACTIVO 



S o/s 



S ■% 



Acciones a emitir. . . 
Terrenos y edificios. 
Propied 

Maquinaría 

Utiies, herramientas 



700000 



á cabe Libertad. 



modelos de fundición, muebles 
caminos y conservación canal ,.,. 



escn 



torio, vías 

Mercaderías ■ 

Ciumías varias de producción 

Caja y 'Sancjs 

Deudores vanos. . ..* . ■ 

Deudores morosos , 

Acciones en depósito,. 

Conversión 

PASIVO 



Capital realizado. $ 

Capital e emitir.... » _^ 

Acciones deí Directorio ...... 

Préstamo hipotecario •-. 

Letras a Europa y Bancos 

Acfeedores varios 

Fondo de reserva , . . * . . . , 

Fondo amortización y renovación maquinaria. 

Fondo por créditos morosos .*..,-: ... 

Ganancias y pérdidas , 

Conversión . — 



60000 
1300000 



1300000 
700000 



2U60000 



2000000 - 
60000 — 



2334539 03 

189155 80 
859165 09 

569215 89 

1594101 80 
30S063 5S 
105200 20 
611235 99 

54057 85 



Acciones a emitirse ,., 

Accionistas ....,....*.?...". ,'!!.'.". . 

Préstamos Hipotecarios y para construcciones 

Propiedades con contrato de promesa de venta 

h> muebles de propiedad át\ Banco 

Deudores por terrenos vendidos a plazos 

Préstamos con garantía de acciones. . . 

Caja y Bancos: 

Existencia en Caja, m£n 276853 62 

Depósito en Bancos. Ctas, Ctes. » £955800 7¡ 

Muebles y Útiles 7777777777!! 

Dividendo Provisional Acciones Activos 

Cuentas Diversas ■ 

Certificados de Participación subscriptos y en visw. . .-; . 

Conversión . . . 

Cuentas de Ganancias y Pérdidas !....!.!'.'.'. 



6624735 23 



20-jGOÜÜ 



1084090 94 

1610964 90 

306203 83 

44731 41 

307719 — 

54055 85 

172422 SB 

2054545 42 



Capital: 

.Subscripto . . . , e ingn 57500000 — 

A Emitirse. , J 7500000 — 

Obligaciones emitidas en H. Aires en m n 8 % seTielTOÍyTr, 
Obligaciones emitidas en París: 



17500000 — 

9250000 — 

92470153 50 

16105227 47i 

5957835 57i 

478455 06 1 

157197 03 



72326-4 23 
100000 - 

1843208 — : 
10914713 39 
101019000 - 

2726677 7t 



265764132 00 



21924800 — 
"21924Í00 - 



6624735 



nieodoro 
Rafael 



Buenos Aires, 20 de Abril de 1914. 

Bary, vicepresidente.— Emilio J. Korkus, director gerente.— 
C. Huergo, síndico. 



5 %. 19!0. oro sedado 

4 1/2 %. 1911. > » 

5 %. 1913. » > 

Conversión de $ 21924.S0Q oro sellado, 

Fondo de Reserva 

Fondo de Previsión 

Primas Reservadas. 



■ OÍS 



9942000 — 
6-S2800 ~~ 
5050000 — 



Utilidades sobre terrenos 



vendidos a plazos. 



a Ve 



Publique 
pre visto por 



en el 

el Art 



Boletín 
64 del 



tap^cción General de 



Buenos Aires, lo de julio de 1914. 

OxÍciaI ; teniendo esta autorización el alcance 

Acuerde Reglamentario del 17 Noviembre 1908. 
justicia, —Diego González*, Jefa- 
No 743 v ó julio. 






m PENSIONEN— MONTEVIDEO 



Intereses Obligaciones. Cupón 

Cuentas Diversas . , , 

Acc'ones Ordinarias A Valor Efectivo 

Va'or nominal , ' Certificados de Participación 

Cerificados de Participación A. B. Valor Efectivo. 
Cuentas de Ganancias y Pérdidas 



75000000 
2000000 



4982Q090 89 

1658550 22 

33Q7S81 03 

173 5002 60 

547337 33 

5S0554 90 

5622058 30 

3475847 53 

101 Oí 9000 - 

12022882 41 

8877323 SO 



21924SGO — 



265764132 06; 219248 00 — 
Fon- 



-A, 



A 



zado por eí Gobierno de la República Oriental del Uruguay, por Decreto de 
lecha 31 de Diciembre de 1904 y aprobado por el Superior Gobierno de la Repú- 
blica Argentina, con fecha J 13 cié Diciembre de 1907. 
Capital autorizado y realizado $ 50.000 — oro uruguayo, colocado en cinco series 
de cien acciones c/u.— Valor de cada acción cien pesos ovo uruguayo. 

o de Pensiones $ 550.917 46 oro uruguayo» colocado en hipotecas y bienes 



rom 



N. E. Videla, presidente —A. Melián, gerente.— R. Oderigo, secretario. 
tan, contador.— Alejandro del Castillo, Eduardo Rocha, síndicos 
Buenos Aires, lo de julio de 1914 

Publíqtiese en el Boletín; Oficia!, teniendo esta autorización el alcance! 
previsto pos- eí Art, 64 deí Asssgrííb Reglamentario del 17 Noviembre ÍQQ% 
de la Inspección General de Jusékáa.— —Diego González, Jefe. > 

No 75Í-V-7 julio» 



Sucursal República Argentina, 



Balance mensual al 31 de Mayo de 1914 



HUMEROS 



SALDOS 



G3WIAM 19101 ñSSülISGE C9S?QBMi0H 

País de origen: Inglaterra. 
Agencia de Buenos Aires, autorizada por 
el Superior Gobierno ei 21 de Septbre 
de 1897. 

Capital p.utcrizsdo £ 

» subscripto. « » 

» realizado ......... » 

Balance trimestral al 31 de Mayo de 
' 1914. 



896550 
896550 

448275 
Mayo 



DEBE 



Garantía : 
Intereses 



o k: í í 
Gast 



-orreo.. 

/ Descuentos, 
ices 



Publicidad 



HABER 



DEBE 



HABER 



ni Iru 



fc.sr>ecia! 



p r 



re rene 



moví 1 ' 
id 
id 



d 



jt enera i Reembolsos. 
> Especial Id 

» Preferida id 

Fondo Disponible 

impuestos libretas 

Comisiones 

Gastos Generales 

Sucüos ... 

Correo... 

Casa Matriz 

.'ttiles 



y 



Impresos . , . 
Banco Lond 
Sucursales . 
Deudores . , 
Acreedores . 



100 

487140 

57 60 

93461 48 



1100 40 

i 

122 —I 
9474 62; 

Í1367 77¡ 

6250 -| 

142 96 

28100 -I 
7039 90 
1227 SO 

34781 88 
1903 90i 
2325 20 
2000 - 



93005 16 

13964 37 

10456 24 

445711 16 

321 08 

324 49 

11786 37 

9662 56 



69113 35 



27500 - 



100 - 

487140 — 

57 60 

455 32 



250 » 
4500 — 



62 



122 

9474 

11367 77 

6250 - 

142 96 

703Q 90 
1227 80 
7281 88 
1908 90 
2075 20 



5 78 



1396 4 32 
10456 24 

445711 16 

321 08 

324 49 

10685 97 

9662 56 



41013 35 



2500 



DEBE $ o/s § c/1 



Primas cobradas 
el 1/3 1914 has- 
ta el 31/5/1914. 8382 09 19003 20 

Conversión 
c/1 $6654.1 2... 2927 Si 



HABER 



11309 90 



o/s 



19003 20 

$ c/1 



534644 95 



Publíquese 

previsto por 



en 
el 



686600 51 686600 51 534644 9í 

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1914. 

Rogelio Solé Rodrigue:^ gerente. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1914. 

el Boletín Oficial, teniendo esta autorización d alcance 
Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre 1908, 



Por Corréis ges y 
Comisiones 
Abonados hss- 

el 31/5/1914. 2482 27 
» Varios Gastos 
Abonados en el 
trimestre 
» Incendios 

Abonados por 
siniestros ocu- 
rridos hasta 
fl 31/5/1914.- 16 07 
» Casa Matriz 

Saldo acreedor 881-1 55 
> Conversión 

o/s $ 2927 31 



5893 23 



5580 17 



875 68 



6654 12 



Sociedad Franco Argentina de Caminos 
So cié d a tí A n ó ni m a 
Convocatoria * 

De acuerdo con lo establecido por los 
Estatuidos, se convoca a los señores Ac- 
cionistas a la 5 : * Asamblea General Orí 
diñaría, que tendrá lugar en el domicilio 
de la Sociedad, Libertad No 477 (1^ p/so) 
el 31 de Julio- de 1914- a las 3 p. m. 
Orden deí día: 
lo. Consideración sobre la Mcmeuia 
y Balance del 4o ejercicio, vencido el 
30 de junio ppdo. Su aprobación, 

2o p Nombramiento de dos Directores 
Titulares, de dos Suplentes, de Síndico y 
de Suplente. 

3o. Designación de dos Accionistas pa-n 
ra firmar el acta de la Asamblea. 

A los efectos del artículo 20 se recuer- 
Id-a a los señores Accionistas, que 3 días 
antes de la reunión deberán presentar 
en la Secretaría, sus acciones, para ob- 
tener el boleto de entrada en el cual se 
determinará el número de votos que 
íes corresponda. — Ei Directorio. 

3 Julio, — N^ 739-V-24 julio. ! 



11309 90 19003 20 



de la Inspección General cíe 'Jusriris* —Diego González, 



Jefe. 

No 740-V-4 julio. 



Buenos Aires, 31 de Mayo de 1914. 

Moller y Cía. 
Buenos Aires, 30 ele Junio de 1914. 

Pirbííquese en el Boletín' Oficial, 
teniendo esta autorización el alcana 
previsto por ef Art 64 deí Acuer&í 
Reglamentario del 17 Noviembre 190^ 
áe la Inspección General efe justicia 
—Diego OostsáleSt jefe, 

N, 750-V-4 julio. 



Estancia «El Álbardón» '. ■ 

Sociedad Anónima 

Se convoca a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria, para el 
día 20 de Julio próximo;, a las 3 p. m., 
en ei local de ja Sociedad, Cangallo! 
466, con la Siguiente 

Orden del día : 

1°. Consideración y aprobación de la 
Memoria y Balance, correspondientes ai' 
ejercicio vencido el 30 de Abril ppdo. 

2o. El-ección de 3 Directores 1 ilutares 
y 2 Directores Suplentes. 

3° . Elección de Síndico y Suplente. 

Para tener representación en la Asam- 
blea, los señores Accionistas deberán de- 
positar 'sus acciones o el certificado co- 
rrespondiente del Banco, hasta 3 días 
antes, en la Caja de la Sociedad, Canga- 
llo 466. — Buenos Aires, 2 de Julio de 
1914. — El Directorio. 

3 Julio -, No 735-V-20 julio, , 
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lá Colenizadora Argentina 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Domiciliada: Avenida de Mayo 7S4 

Buenos Ai res — 

Autorizada por el Superior Gobierno de 

la Nación por Decreto de fecha 9 de 

Marzo de 1912 

■Capital subscripto S r % 757500 — 

Cspítíí! realizado,. » » 728603 50 

Capital a integrar....... » » 28896 10 

B -.dance General del 1er. Ejercicio ce- 
rrado el 31 Diciembre de 1912, y mo- 
dificado por resolución de ía Asam- 
blea General de Accionistas 
del 18 Abril de 1913 

ACTIVO 8 c/I 



/■edenes a emitir 

Accionistas 

Gastas de Omsíltueión 

JOmbtes y Útiles 

/vteqemas v enseres , . . 

Oda. . ; . / 

Pa ico Español deí Rio de 

h Plata 

Derí chos sobre el Campo 

-■ Gaaliíán» 

Bienes raíces 

Demiores por Compra de 

Tierra? . , 



1515227 27 



COMPÜIS IMMM BEL ViZCAIKO 

Autorizada por el P. E. N. con fecha 2 
de Marzo de 1905 

Capital autorizado S 10.000 000 % 

* » 440.000 o/s 

» subscripto » 4.000.000 % 

...... 440. 000 o/s 

» realizado » 3 . 600 . 000 ] % 

» » 440.000 o/s 

Balance General al 30 de Abril de 1914 

Aprobado sin modificación por la Asam- 
blea General de Accionistas del 15 de 
Junio de 1914. 



ACTIVO $ o/s 



Instalaciones en el 

Puerto 



2SS96 10 Instalaciones en la 



2S28 0- 

3063 04 

13611 82 



29597 - 
2379406 72 



j. 



PASIVO 

Capital autorizado 

Oo (paciones a Pagar. . . 

Ae eeooies hipotecarios. 

Cu -nías Corrientes 

A L. Le eran el y A. 
Dichí. 

Cí edito a amortizar según 
dispone el Acta No 2, deí 
Directorio y con ¡arreglo a 
la resolución de la Asam- 
blea del 1S de Abril de 
1913.,,. : 

Benuicios a liquidar. ....... 



Isla Carbón 
Material para eiabo 

rar ladrillos 

42 17 j Islas Ei Doradíto, 

I Del V i z c a í n o, 

354 23 í Carbó y Dorado. 

Vapores y Lanchas* 

Materiales D e s a r- 

mados (chatas en 

montaje) 

1307837 07 | Máquinas y Útiles. 

"52SÍJQT316 ■ equinas y Uíües 

— ,^^_^^ | en la isla Carbó. 

I Accionistas (cuotas 

I c/1 ja cobrar) 

— i Acciones en Deoó- 

2272727 27 i sito e . 

20000 — - Créd i to s a co b rar 
1298548 67 con garantía hi- 
potecaria 

Deudores Varios.. . 
•Obligaciones a Co- 
brar 

Reclamación P e n- 
tííente (por cons- 
trucción de cha- 
tas) 

._ . _ . Caja y Banco. . ... 
_592412 97 Mobiliario. . . . 

52809 Í3""4o;Y ar ! os --- ;•*;-■' • 

'Acciones Pretendas 440000 — 



784 i 01 



313123 11 



ITm/h 

123710 56 

124286 74 
28869 95 



3186144 70 
1117S69 62 



42960 03 
105896 84 

28261 84 

400000 - 

34200 — 



85181 81 
142242 56 

36057 40 



19136 34 
38500 82 

8506 47 
10098 97 



CRÉDITO 



Saldo del ejercicio anterior. 
Arena 



I m/n 



18816 42 
774401 17 



Buenos Aires, Abril 30 de 1914. 

M. F. Erausquin, presidente. — Leopoldo 
Gard, gerente. — J, M. Peínelo, conra- 
dor.—Ii. Randie, síndico, 

Buenos Aires, lo de Julio de 1914. 

Publíquese en el Boletín Oficial, 
teniendo esta autorización el alcance 
previsto por el art. 64 del Acuerdo 
Reglamentario del 17 Noviembre 1908, 
de la Inspección General de justicia. 
—Diego González^ jefe. 

No 746- v- 4 julio. 

Banco Economice Argentina 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Cooperativa de Crédito (Limitada) 

— Tucumáii 692 — 

Autorizada por el Superior Gobierno Na- 
cional el 3 de Mayo de 19 i 



30000 
167S0 
15356 



j )íc López Banealari, presidente. — A. 



-P¡ 



Carlos 
i a Cuanta di 



ernen- 
nt. Ri- 
M. Maryer, 



. . Legrnnd, director gerente. 
t* V. Mendizába! secretario, 
has, cornado 
nnd co. 

íZ-tadodz i a Cuenta de Ganancias jCapita!... .. 

_ v> ' r , riTrx . , , ni _ ¡ bnut y Zoon (con- 

* PLUDiDAb al j! de Diciembre ' ■ - - l 



440WJÜ™ 5536931 17 



PASIVO 

Acciones Preferida: 



$ o/s 



440000 - 



DE 1912 

DEBITO 

Gastos de Constitución: 
Amortización del 

20% sobre... 3535 05 

M n e b '- e s y U 1 i - 

A noríización del 

20% sobre... 3328 80 
Máquinas y En-"~~~ 

seres: 
Amortización de! 

20% sobre 17014 78 

Gistes Generales 

I u uicidad 

mime-es y Descuentos 

<. omisiones y Primas 

oa do a nuevo ejercicio...,. 



j tratos a plazos so- 
bre construcción 

^ , de chatas), 

^ m /l Acreedores Varios. 

Dividendo 

Acciones Deposita- 
das 

707 01 Fondo de Reserva. 
Fondo de Seguros, 
Fondo de Renova- 
ción de Materia- 

765 76 les 

Pérdidas y Ganan- 
cias 



& m/h 



1000000 
4000000 



91134 ÍQ 

14928 18 

1220 20 

34200 — 
82049 83 
42036 69 



21362 08 
250000 — 



440000- 5536931 17 



Buenos Aires, Abril 30 de 1914. 



3402 96 

53387 E9 

5?360 79 í M * F * Erausc I ui «, presidente. -Leopoldo 
1306 94 Gard > gerente.— J. M. Petricio, cor.ta- 
502412 97 dor.-H. Randie, síndico. 
751346 67 



13220 


— 


9?4 





396 


06 


34 


20 


962 


90 


307 


35 


78279 


— 


S35 


— 


1320 


__ 


« : 607S 


t;i 


.# H3/0 




30000 


__. 


3 i 07 


33 


6S5 S2 


145 


95 


3S005 


30 


10721 


68 


52S6 


75 


1120 


__. 


835 


— 


5347 


07 


96 


_ 


221 


— 


6 


56 


96U7S 


51 



CRÉDITO 



i e leacio en venta 
yo de Leyes*. . . 

Heneado en ventas 
mi do* . „ . . 



«Arro- 
olRe- 



$ m/1 

100172 77 

J55D73 90 
7543^ó"o7 



DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE «GA- 
NANCIAS Y PERDIDAS» AL 30 DE ABRIL 
DE 1914. 

DEBITO 



A. 



jóse López Banealari, presidente, 
L: Legamd, director gerente. — C 
te^V. Mendizába!, secretario. — Ant. 
Roas, contador. — Carlos M. Mayer 
síndico. 

Buenos Aires, lo de Julio de 1914 

Publíquese en ei Boletín,' Oficial, 
teniendo esta autorización el alcance 
previsto po<r el Art 64 del Acuerdo 
Reglamentario del 17 Noviembre 1908, 
Oe la inspección General de Justicia. 
— Diego ü o nzález, Jefe. 

N. 743-V-4 julio, 



^ t Sueidos de las Tripulaciones 

cmen- ; ^íizas y Patentes 

L Carbón de Piedra 

Uíües, Enseres, etc 

Gastos Generales 



$ rn/n 



101324 - 

4809 25 

36067 56 

250P0 86 

94196 39 

130377 46 

1087 22 



Acarreos 

Intereses y Descuentos luol ^ 

Descarga... 11S652 18 

Remolques ,.. 12 628 50 

Deudores Varios: 

importe incobrable 16963 07 

Obligaciones a Cobrar: 

Importe incobrable 2026 10 

Utilidades 250000 — 



793217 59 



Capital autorizado ........ $ 

» subscripto » 

» realizado. ....„,... » 

Balance de Saldos al 31 de Mayo 
de 1914 

ACTIVO $ -m/n. 



Acciones , 

Accionistas *..... 

Caía 

Banco de ía Nación Argen- 
tina .....:., ' 

Gastos generales 

Muebles" y útiles 

Obligaciones a cobrar... 
Acciones del directorio... 
Valores en garantía 



PASIVO" 

Capital , , , 

Fondo de reserva 

intereses descuentos 

Multas 

Amortizaciones ........ 

Obligaciones a pagar . . . 
Depósitos a plazo fijo... 
Depositantes de valores , 

Directorio 

Pérdidas Ganancias . . . . , 

Ingresos. . . , -.....' 

Seguros „ 

Comisiones 



Buenos Aires, Mayo 31 de 1914 

Manuel J. Pugno, presidente.— í. Mendi- 
burtt, secretado.— M. Basualdo [ge- 
rente.- Vo Bo : J. E. Fítz Simón, sín- 
dico. 

Buenos Aires, 24 de Junio de 1914 

Publíquese en el Boletín' Oficial, 
temenao esta autonzación ei alcance 
previsto pos- el Arf. 64 deí Acuerna* 
Keglfímentario del Í7 Noviembre 190S 
de ía inspección General cCt Justicia' 
—Diego González, j<?i^ 

N. 747-V-4 julio. 

Sociedad Cosmopolita de Socorros Mu- 
tuos «Progreso de Almagro» 

be avisa a los señores socios oue 
cíe acuerdo con lo establecido en el 
Art. 91 del Reglamento Orgánico D 
Asamóiea General Ordinaria, correspon- 
cnente al pnnrer cuatrimestre, tendrá 
lugar, en primera convocatoria, el Do- 
mingo 12 del corriente, a las 9 y 30 
ante meridiano, o en su defecto en se- 
gunda convocatoria, el Jueves ' 16 del 
mismo, a las 8 p. m, en ei Iocai 
social, Venezuela 3989, para tratar H 
siguiente 

Orden del día: 

1° Lectura del Acta de la Asamblea 
anterior. 

2o Informe de la Comisión Direc- 
tiva. 

3o informe de la Comisión de Ha- 
cienda. 
4o Lectura y aprobación de: 



a) Rendición ele Cuentas. 

b) Inventario General. 

5° Aceptación de propuestas para ía 
próxima Asamblea. 

6o Nombramiento de dos socios, pa- 
ra que en representación de ía Asam- 
blea, aprueben y firmen ei Acta de 
ía misma.— Buenos Aires, Julio 3 de 
1914.— P. S. Garaventa, Gerente. 

4 Julio. — No 749-V-4 julio. 

«Pedernales» 

S o c i e d a d A n ó n i m a 
Explotación de Ganadería v Agricul- 
tura 
A'laipú 265 
Segunda Convocatoria 
No habiendo sido depositado el nú- 
mero requerido de acciones paca ía 
asamblea convocada para el clia 33 de 
Junio del corriente año y cu cumpli- 
miento de lo dispuesto en ¡os Estatutos 
de la misma, se invita por segunda 



vez a los 
curran a 



señores 
cal 



eionisías oue con- 



Recouquista 



M< 



20 



(Estudio de los Orea. Aldao, Campos v : 
De! Valle), el día 16 de Julio del 
1914 a las tres de Ja tarde para consi- 
derar y resolver la siguiente 
Orden deí'" día : 

1° Presentación del balance general^ 
estado de ganancias y perdidas ^c infor- 
mación del Síndico. 

2o Resolver sobre la recomendación 
del Directorio referente al saldo de 
la cuenta de ganancias y pérdidas. 

_3°_ Nombraunenía de \m Director y 
distribución de cargos para el corriente 
año. 

4o Nombramiento dei Síndico v Sín- 
dico suplente. 

5o Designar dos accionistas para oue 



de 



.níblca fir- 



'en representación 
'men ei acia. 

Para pocíe:^ tomar parte en ía asam- 
blea, los señores accionistas deberán 
depositar, b.asía un día antes deí de- 
signado, sus acciones o un certificado 
de depósito de un banco o en ía Caja 
de la Sociedad, calle A'laipú N« 265, 'a 
fin de obtener el boleto de entrada.— 
Buenos Aires, julio 3 de iOí-1. —El 
Secretario. 

4 Julio. — No 752-V-16 iuüo. 



Sociedad CosrrropéHía de Socorros Mu- 
tuos e Instrucción Musical de! Ba- 
ñado. 

Avenida Sáenz 936 
Primera convocatoria 
Se invita a los señores Socios, para 
la Asamblea General Ordinaria, eme se 
eiectuará ei Domingo 12 deí corriente, 
en ei local social/ para tratar la si- 
guiente: 

Orden del día: 
1° informe de ía comisión Dircruva 
2o Relación de ia C. R. de Cuentas. 
^ Jo Lectura y aprobación deí Balance de 
Caja, primer semestre dei 1914. 

4o Aprobación deí contrato ad re- 
ferendum, estipulado por ia C. F). con 
ei señor jóse Zaífaroni, por el terre- 
no de ia celie Av. Sáenz Nc 073. 

5o Designacioón de dos socios para 
apronar y firmar en Compañía dei se- 
ñor Presidente, y secretario el acta de 
esta asamblea. 
6o Palabra libre. — E! Gerente. 
4 Julio No 744-V-4 juiio. 



Sociedad nacional de D-e^eincfieníes ele, 
FufSinoeia 

Se convoca a los señores asociados- 
a la Asamblea General Ordinaria que 
se celebrará el día 12 del actual en 
local social f BeIgrano 689 altos, a' las 
cuatro pasado meridiano, y cu ia oue 
se discutirá ía siguiendo * 

Orden del día: 

Lectura y aprobación! de ia memoria. 

Nombramiento Comidón Revi-- adora" 
de Cuernas. 

Eiección cíe Secretario, Prosecremrio yí 
Proíeserero. 

Nombramiento de tres asociado^ oara 
íinnar el acta jle la Asamblea. 

Adquisición Farmacia social. — Ni- 
canor ^L. ¡áuvcfTui, presidente. — Vi- 
cente Muniz, secretario interino. 

4 Julio — No 74Í-v-4 julio. 

Compañía de Petróleo del Golfo de 

San jorge 

Sociedad Anónima 

Buenos Aires — Florida 2> 

Asamblea General del 29 de iuüo de 

1914, a las 6 p. m . 

Orden del día: 
lo^ Lectura y aprobación de ía Me- 
moria y Balance General correspondiera 



tes al ejercicio terminado al 31 dé Di- 
ciembre de 1913. 

2° Elección de los miembros que de- 
ben .componer el nuevo Directorio. 

3o Elección de S.ncico. 

4o Designación de. dos Accionistas que 
aprueben "y urmeii el Ac'ra de esta Asam- 
blea. — Buenos Air ¿a, Julio 3 "de '1914.' 
— Carlos Bunneistcr, Sec:e'ario. 

4 Julio. — No 745-V-23 julio. 



iiiistsns 



mmi 



Llámase a propuestas por el término 
de treinta (30) días para la provisión 
de vestuario y calzado con destino a 
la gendarmería de los Territorios Na- 
cionales. 

Por muestras y de mis datos a la 
Dirección General de i enriónos Na- 
cionales del Ministerio. 

La licitación tendrá lugar el día 18 
de julio a las 3. — £1 Subsecretario, 
v-18 julio. 
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ÍBÍStifÍ8 is liÉsái 



Qirecci&i General deS Puerto 3© Biseü& 

Aires 
Pliego de condiciones para la provisión 
de Carbón Cardiff 
Art !<• £3 carbón deberá ser de 

primera calidad, tres veces zarandeado, 
y de las condicionen de los conoci- 
dos bajo el nombre de GardsíL Cada 
propuesta deberá indicar también el nú- 
mero de calorías que posee el car- 
bón ofrecido, ei que será comprobado 
luego en cada -una de las partidas a 
entregarse. Cada cargamento será de 
una sola ciase, no admitiéndose car- 
gamentos mixtos. 

En ia propuesta se establecerá cla- 
ramente de qué mina procede el car- 
bón que se ofrece/Cuando se proponga 
entregarlo de dos o más minas, s€ 
indicará qué cantidad se entregará de 
cada procedencia. 

Art. 2o La cantidad de carbón a 
proveer es de. cinco mil ciento ocho 
(3.103) ioneladcs métricas, (de mil ki- 
logramos), que ¿n entregarán durante el 
segundo semekirs ;eel año en curso/ es 



Direcc'óii General de Correos y Telé- 

Llá^a^e a licitación pública por el \ ^ proporciones ■ que a continuación se 
ténnino de tremía cían, para la pro 1 
sióa de impresos, útiles y materia] 
para el servicio de Correos y 



I expresan. 

! : & 



ios, durame eí 
corriente año. 

Por el pliego ík 
detalle correspondió;-; 
receñí Adminnlrah^v 
conquista, de 11 a. 
cuyo local se 



1 se ¿rundo 



egra- 

semestre ~ del 



condiciones v el 
7 ocurrir a U Di- 
Corrientes y Re- 
a. ni a 6 p, m.j en 
brirán Tas propuestas 



rublicameníe, eí Sobado 25 de Julio 
próximo venidero, a las 2 p. m. — 
Buenos Aires, jimio 25 de 1914. _ — 
El T eíe de la Dirección Administrativa. 
M. Caries. 

v-25 iu:io. 



Mitod&ntó 



m* 



ííí» 



Llámase a hcLaeion ^ para la provi- 
sión de f achuras .a las Oficinas iVUuncm-a- 
les, durante ei 2° semestre del corriente 
ano. Tendrá jugar el día 4 de- julio 

próximo;,, a las. 2 p. m. 

ír'í pliego de condiciones puede con- 
sultarse en la Subsecretaría de Higiene 
y Seguridad. — Buenos Aires, jumo 
25 de 1914. 

v-4 julio. 

Llámase a licitación para ia construc- 
ción de Baños y Guardar ropas en ei 
Pabellón de Graseria y Sala de Autop- 
sia de los Mataderos de Liniers. Ten- 
drá luchar el día 13 d^l corriente, _ a la 
1 y 30 p, im, El plieg-o de condiciones 
puede "consultarse en_ la Subsecretaría 
de Higiene y Seguridad, 
Aires, julio 4 de 1914. 



— Buenc 
v-13 julio. 



Llámase a licitación pública para el 
día ocho del corriente a ia una p. nt, 
para la construcción del adoquinado de- 
granito con base de hormigón de por- 
tiand de la calle Esparza de Rivadavia 
a. Victoria, de acuerdo con ei pliego 
de condiciones que puede ser consul- 
tado en la subsecretaría de obras pú- 
blicas. — Buenos Aires, Julio I o de 
1914. — El secretario. 

v-S julio 

Llámase a licitación para la provi- 
sión de teche, a las Oücínas Municipales, 
duraiue el e 2? semestre del corriente año. 
Tendrá lugar el día 4 de julio próximo. 
a. la 1 y 30 p, ni. 

El pueo-o.de condiciones puede con- 
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En caso dé huelga ^ vías minas 
de procedencia, que durea íiiás de trein- 
ta días, este contrato quedará nulo y 



Por el término, de. och o cUas, a con- 
tar; desde, ia, ; fecli a; 4e M. publicación 
de este/ "aviso, /-.se hace saber, a to-» 



sin efecto en cuanto pueda referirse 1 dos los .que. tengan que alegar derecho' 
a las cantidades de carbón todavía a j qué se há ■presentado ante esta Cara^o^ 
embarcarse, a menos que el Superior ¡ lidiando pensión, doña Martina /Moreno 
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Por 



.y Seguridad. 
25 de* 1914, 



<*ubs 

— Buenos 



Aires, juiiic 
v-4 julio. 



licitación para la Provh 
ación de la instalación 
eléctrica, en el Corralón Brandzen. Ten- 
irá lugar eí día 5 de julio próximo 
a las 2 r>. mi., 

Ei pliego de condiciones puede con- 
sultarse ' cu la Subsecretaría ■ de Hi- 
giene y Seguridad, 
Junio 26 de 1914. 



Llámase a 
sióii v Colocación 
í 
dr¡ 

iris 



Buenos Aires, 
El Secretario'. 
v-5 julio 



Llámase a licitación para la Provi- 
sión de Ocho Botiquines Completos 
.«Modelo Asistencia Pública». Tendrá Lu- 
gar, el día 5 de Julio próximo a la 
í y 30 o. m. 

El. pliego cíe condiciones puede con- 
sultarse en la Subsecretaría de Hi- 
giene y Serriyidad. — Buenos Aires, 
junio 26 dz 1914. — El Secretario. 

v-5 julio 



*í r% Cfi -'^ W 'Cí ^ o 

n r? S «3 rrrJ w ^ n ^ ¡^ 
w w ca i- e« tíí y¿ <L> ctí í-Í 

grjrj. o c> í- > Ce; H H 

Art. 3í>' La cantidad de 'polvo n$ 
podrá exceder de siete por ciento es 
cada cargamento. La proporción de 
aquél se determinará pasando el car- 
bón por zarandas de un metro y no- 
venta" y cinco centímetros (i .95) de 
largo, por un metra y cuarenta y cua- 
tro centímetros. (1,44) de anefto, de 
malla de t??,s (3) milímetros de luz, 
y la operación se efectuará del modo 
siguiente: Colocada la zaranda 'hori- 
zontalmente, se echará sobre ella una 
cantidad de veinticinco (25) centímetros 
a (10), distribuyéndolo uniformemente, 
a mano, sobre la zaranda: Dos lioim 
bres impí imirán enseguida cuatro mo- 
vimientos completos de vaivén, echan- 
do entonces a ua lado el residuo que 
quede sobre ella. 

Esta operación se efectuará tantas 
veces como lo pida el representante 
de esta Dirección General. 

Añ. 4o La entrega y el apile se 
efectuarán en los sitios indicados en 
el Art, 2o. 

Art, 5o La pesada del carbón se efec- 
tuará en las balanzas de la Repar- 
tición y en presencia de los empleados 
del contratista que éste designe para 
el control de la operación. 

Art. 6o En caso de que el contratista 
no haga las entregas en los plazos 
estipulados, o. que algún cargamento 
sea rechazado por no satisfacer las 
condiciones del contrato, la Dirección 
podrá seguir a su elección, uno de 
los procedimientos siguientes: o apli- 
carle tina multa de (l?/<0 uno por ciea^ 
to sobre el valor de la partida, ¡poií 
cada semana de retardo en la entrega, 
© adquirir en plaza, a cualquier p-re» 
ció y ■$&* cueil ^ a d e * contratista^ el 
carbón necesario para completar las 
cantidades que aquél dejó de entre- 
gar eji los ¿lazos estipulados. 



Gobierno quiera conceder prórroga para 
ia entrega. 

En los demás casos de fuerza ma- 
yor, que impidiesen la ejecución del con- 
trato, podrá el contratista pedir la res- 
cición del mismo o podrá pedir una 
prórroga que el Superior Gobierno acor- 
dará o no, según considere conve- 
niente. 

Art. 7° El contratista presentará a 
la Dirección General del.. Puerto, cuan- i ia n 
do ést* s o exija, el conocimiento de 
¿arga, el certificado de procedencia deL 
carbón, el de zarandeo y demás docu- 
mentos debidamente visados por el Cón- 
sul Argentino respectivo. 

Art. 8o Las propuestas se presenta- 
rán cerradas, en la Dirección General 
del Puerto, el día 15 de Julio, a las 
3 p. tü., y serán abiertas en presencia 
de los Interesados que concurran. El 
precio propuesto será en moneda na- 
cional oro, 

^o se tomará en consideración pro- 
puesta alguna que no comprenda la 
entrega de la totalidad del carbón, en 
la cantidad y forma pedidas. 

Estas propuestas se presentarán en 
un sello de cinco pesos por la primera 
foja, y de un peso por cada una de las 
siguientes, y deberán venir acompaña- 
das de . un certificado de depósito en 
dinero efectivo, hecho en el Banco de 
}.a. Nación Argentina, a la orden del 
Director General del Puerto, por una 
suma equivalente al tres por ciento 
(3%) dei importe total de la propuesta. 

La persona a quién se adjudique el 
contrato útherá presentar en el acto 
de firmar éste, un certificado de de- 
pósito nedio en las condiciones anterio- 
res, por la suma equivalente al cinco ipor 
ciento (5%) del 'importe de la pro- 
puesta, en garantía del fiel cumplimien- 
to de las obligaciones contraídas, el 
que será devuelto al contratista den- 
tro del mes siguiente al de la en- 
trega satisfactoria de la última par- 
tida contratada, previa deducción del 
importe de las multas aplicadas o de 
la diferencia entre los precios de con- 
trato y los del carbón que se haya 
adquirido en plaza por cuenta del con- 
tratista. 

Art. 9° El pago se efectuará una 
vez expedido el certificado de recepción 
satisfactoria de cada partida, extendi- 
do por la Dirección General del Puerto, 

Art. 10. No se tomará en cuenta .pro» 
puesta alguna que no sea presentada en 
las condiciones fijadas en el presente 
pliego. 

Buenos Aires, Mayó . ft . de 1914. — 
El Secretario. 

v-13 julio; 

Crédito PíuMxq- Nacional 
Licitación de Bonos Municipales. — Em- 
préstitos de Pavimentación de 1Q04 y 
de 1910. 

Se hace saber a los interesados, que 
el 10 de Julio próximb ;; a las 2 y 1/2 
p. m. ? tendrá lugar la licitación de 
ios Bonos de Pavimentación creados 
por las Leyes Nos.- 4391 cíe 1904 y 
7091 de 1910, correspondiente al veri 
cimiento del lo de "dicho mes ? cuyo 
fondo amortizante es, respectivamente, 
de $ 25.377 m/1, y pesos S57.632 mo- 
neda legal. 

Las propuestas se recibirán en esta 
Secretaría hasta el día y hora señala- 
dos, debiendo presentarse -separadamen- 
te y bajo sobre lacrado y sellado. 

Ei pago de lo que fuera aceptado, 
se efectuará durante los treinta días 
subsiguientes al de la licitación. ¡ 

La junta se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar toda propuesta. — 
Buenos Airesj, Junio 26 de 1914. — 
El Secretario, 

v-10 julio. 

Caja Nacional de Jubiiadüires y Pesi- 
sloíie» Civiles 
Edictos 
Por el termino de ocho díasy a con- 
tar desde la fecha de la publicación 
de este aviso, se hace saber a todos 
lois que tengan que alegar derecho, 
que ise',han presentado ante esta Caja, 
solicitando pensión doña I guacia S. de 
Soto, por ¡sí y por sus hijos menores, 
doña Isabel y; dou Gabinó . Soto, en 
su carácter de viuda e hijos legítimos 
del ex jubilado don Agustín Soto. — 
Buenos A,ires t Julio 2 de¡ 1914. *-- Eí 
Secretario^ . •■ ' 

... ,:_.■..,, idC «.-; ■„■ &-14 julio*, c , 



de Delbreil, en su carácter de viuda 



del ex jubilado don Juan V. Delbrei!. 
— Buenos Aires, Junio 27 de 101 k 

Y-ll julio. 



— Eí Secretario. 



Por eí término de ocho días, a con- 
tar desde la fecha de la publicación de 
"esíe 'aviso, se hace saber a. todos los 
que tengan que alegar derecho, que se 



tando pensión, doña Elisa .y -doña Do- 
lores Lista, en su carácter de hijas- legiti- 
mas dei ex jubilado don Zenóu ínsi- 
ta. — Buenos Aires, Julio lo de 1914. 
— El secretario. 

v-13 julio. 

Por el término de ocho días, a 
contar desde la fecha de la publica- 
ción de este avüo, se hace saber a 
iodos los que tengan que alegar dere- 
cho, que se han presentado ante esta 
Caja, solicitando pensión doña Luisa 
O. de Reynafe, ror sí y' por sus hijos 
merores, dona -Estela L, doña Cíori'rída 
R., coa Osear y don César Reynafe, 
en su carácter de viuda e hLo;" legí- 
timos del ex jubilado den " Agustín 
Reynafe. — Bueno j Aires, Junio 26 de 
19Í4. — El Secretario, 

v~S julo. 



término de ocho d:'a? t 



o&niar ' desde la fecha de la pubuc 
ción * de esle aviso, se hace saber a 
:oJos 3 os que tengan que alegar derc- 
chOj que se han presentado ante esta 
Caja, ioüciiando los beneficios del ar- 
tícu'o 51 de Ja Ley 4349, doña Ca- 
rina' L. de ío 1 } Santos, por sí y', por 
sus hi'os menores, doña Luisa Alaría, 
don Saturnino Carlos, don Domingo 
y co ~:a María Angélica de los S:\n- 
o } en su carácter de viuda e hijos le- 
gítimos dei ex empleado de Impues- 
to; Internos de la Nación, don Snu-r- 
nino de los Santos, — Buenos Aires, 



jumo 26 de 19 



014. 



Fi Secretario. 
v-8 juío. 



Por el término de ocho días, a 
contar desde la fecha de la publica- 
ción de este a vi. o, se hace saber a 
todos los que tengan que alegar dere- 
cho, que se' han presentado ante esta 
Caja, solicitando los beneficios del dt- 
tieuío 51 de la Ley 4349, dona Inés 
Fon ce, en su carácter de madre del 
ex empleado de Correos y Telégra- 
fo 3, don Miguel Baigorri. "— Buenos 
Aires, junio 24 de 1914.— El Secrei-ario. 

v-8 julo. 



Por el término de ocho días. 



rh, 



con- 



üesde ia fecha de ia publicación 

aviso, se hace saber a to- 

tengan que alegar dere- 

:ran presentado ante esta 



tai- 
de este 
dos los que 
cho, que se 



Caja, solicitando pensión doña María 
P. de Vialardi, por sí y por su: hija 
menor doña Clemeníina "Zulema Viaíar- 
di, en su carácter de' viuda e hija 
legítima-, del 1 ex jubilado, don Carlos 
A. Vialardi. 

■ Buenos Aires, ¡unió 25 de 19 ík -- 
Eí Secretario. 

v-8 julio 

Por el término de ocho días, a con- 
tar desde la fecha' de la publicación 
de este aviso, se hace saber a to- 
dos los que tengan que alegar dere- 
cho, que se han presentado ante -es-a 
Caja, solicitando 'pensión dona Angela 
S. Bianchi, 'por sí y por sus hiles 
menores don Esteban y don Lorenzo 
Bianchi, en' -su carácter de viuda e ' hi- 
jos legítimos de! ex jubilado, don José 
Bianchi. 

Buenos. Aires, Junio 26 de 1914, — 
El Secretario. 



. V-Q . JlUiO 

Por el termino de ocho días, a contar 
desde la fecha de la publicación de este 
aviso, se hace saber a todos los que 
tengan que alegar derecho, que se. han 
presentado ante esta Caja, solicitando 
pensión, doña Rosenda S. de. Maldona-do, 
por sí. y por sus hijas menores, doña 
María Rosenda, Da Lidia, y Da Adelaida 
Maldjonadío y B* Carmen Maidonado, por 
si, en .su carácter cíe viuda . e. níias 
legítimas del ex jubilado, D. Federico 
Maidonado. 

Buenos Aires, Junio 24 d-e 1914 — 
Ei Secretario; , 
__^ l^ -^ ¡Ja, ..¿Si Má.,z¿jJ i^ K-4 iulk\ , 



lÉllSlItlIllItl 



% 



Por eí término de ocho días, a con- 
tar desde ja fecha de ía publicación 
de este aviso, se hace saber a todos 
los que tengan que alegar derecho, 
que se han presentado ante esta Caja, 
solicitando los beneficios del artículo 51 
de la Ley 4349, dona Rosa Fernández 
Hamos de Rosa, por sí y por su hijo 
menor don Roberto Ismael Rosa, en 
sip carácter de viuda e hijo legítimo, 
de! ex Director del Museo í<¿VUU*cL, don 
Alejandro Rosa. 

Buenos Aires, jimio 25 de 1914. — 
3a 1 Secretario. 

v-6 julio 

Por el término de ocho días, a con- 
tar desde la fecha de la publicación 
de csíe aviso, se hace saber a iodos 
ios que ' tengan que alegar derecho, 
que ce han presentado ande esia Cajaj 
remedando pensión dona jos cía S. de 
culpo y dona Josefa Fiípo, en su ca- 
rácter de viuda e hija legítima del ex 
empleado de la Administración Nació- 
r¡em don Estanislao A. Pupo. 

Buenos Aires, junio 24 ' de 1914. — 
h\ Secretario. 

v-6 julio 

Por el termino de ocho días, a con- 
tar desde ía 'fecha de la publicación 
ríe este aviso, se hace saber a todos 
3m que_ tengan que alegar derecho, 
oue s e lm presentado ante es<a Caja, 
solicitando los beneficios del artículo "51 
Pe^ la Ley 4349, doria Elena B. de 
■Beiloc, en su carácter de viud®. del 
ex empleado del Ministerio de Obras 
Piaveeas, úo^ Pablo Beííoe. 

Buenos Aires, junio 24 de 1914. — 

El Secretario. 

v-6 julio 

Por eí término de ocho días, a con- 
tar desde la fecha de la publicación 
cié este aviso, se hace saber a todos 
i os que tengan que alegar derecho, 
rere se han presentado ante esta Caja, 
aod.dduu.lo pensión doña María U. de 
Ledesma, por sí y sus hijas menores 
dona Haydeé Catalina, doña María Mi- 
caela^ doña Angela Elvira, y doña Elba 
Ámúaca ^ Ledesma, en su "carácter de 
y tuda e hijas legíunias, del cu empleado 
nacional, don Vicente Ledesuuu 
_ Buenos Aires, Junio 24 de ÍQI4. — 
le. I Secretario, 

v-6 julio 

Por el término de ocho días, a contar 
desde pi fecha de la publicación de este 
a viro, se hace saber a todos los que 
tengan que alegar derecho, que se han 
presentado ante esta Caja, solicitando 
pensión, í> Manuela C. de Fernandez, 
■■en sn earáeier de madre del ex empleado 
me: naneo de la Nación Argentina, don 
.■ráiguei Fernández. 
: buenos Aires, Junio 23 de 1914. — 

v-4 julio. 



BOLETÍN OFICIAL — 'Buenos Aires, Sábado 4 de Julio de 1914 



Aduana de ¡ñ Czpii&l 

Por disposición del señor Adminis- 
trador de la Aduana de ía Capital, 
don Alberto Capriíe, se hace saber, 
a los _ dueños o consignatarios de las 
mercaderías rezagadas correspondientes 
ai expediente de rezagos numero 13 
de 1914, que a continuación se deta- 
llan, que deben presentarse a esta 
Aduana para su redro, dentro de los 
cinco días de ' la publicación del pre- 
sente aviso. Pasado este término,' la 
Aduana procederá de acuerdo con el 
artículo 304 de las Ordenanzas, 

Marca FS, número 5211, 1 cajón, va- 
por se ignora; marca en diamante ADB, 
numero O, 10, 2 cajones, vapor Ama- 
zone, paquete 2nl9, fecha de entrada 
Judo 4 912; marca A. Pons, numero 1, 
2, 2 cajones, vapor Ymhanera, paque- 
te 3165, fecha de entrada julio 22 912; 
O. Saeuz contramarea Logroño, sin 
número, 25 cajones, vapor Valbarmra, 
paquete 3 loa, fecha de entrada julio 
22 912; marca VZ, numero "132, 1 caído, 
vapor T. ál Sacóla, paquete 3263/ fe- 
cha de entrada julio 28 912; marca 
ZCBC, sin numero^ 1 cajón, vapor T. 
di Sacóla, paquete 3263, fecha de en- 
trada Julio veintiocho de 1912; marea 
GOC, sin número, 1 'cajón, vapor Cap. 
Ortega!, paquete "3443, fecha" de en- 
trada Agosto 9 912; marca fSM, nú- 
mero '1/2, 2 cajones,' vapor P. Umberto, 
3688, fecha de entrada Agosto 26 912; 
marea Rudo, número 1, 1" cajón, vapor 
P. Umberto, paquete 3688, fecha de 
Cidrada Agosto 26 912; marca SCL, 
número 73/ í cajón, vapor P. thnbcrto, 
paquete 3688, fecha de "entrada Agosto 
26 912; marca AF numero 90, í cajón, 
vapor Savoia, paquete 3742, "fecha" de 
entrada Septiembre 2 912; marca SDV, 
número I, 1 cajón, vapor Sacóla, pa- 
quete 3742, fecha de entrada Septiem- 
bre 2 912; marca CA, número 1052, 1 
cajón, vapor Frisía, paquete 3342, fe- 
cha de entrada Septiembre 8 912; marea 
CH, síu número, 5 cajones, vapor B. 
Blanca, paquete 3947, fecha de' entra- 
da Septiembre 14 912; marca WC, 
sin número, 5 cajones, vapor B. Blanca, 
paquete 3947, fecha de entrada Septiem- 
bre 14 912; marca en cuadro *RA\V 
contramarea 1311/ sin número, 1 cas- 
co, vapor B. Blanca, paquete 3347, fe- 
cha de' entrada Septiembre 14 912; mar-, 
ea DRC contra-marca WHC, número 
3683, 1 cajón, vapor Cap Arcona, pa- 
quete 4205, fecha de entrada Septiem- 
bre 29 912; marea BTC, número 291, 
292, 2 calones, vapor Asturias, naoue- 

te 4539, fecha de entrada Octubre 1 19 
- - , 99 1 



1551, 2 cajones, vapor Boloema, paquete 
5352, fecha de entrada Diciembre 6 de 
1912; marea en diamante ACH, números 
^>S y 19, 2 cajones, vapor Asturias, 
paquete 5483, fecha de entrada Diciem- 
bre 13 de 1912; marca CH, sin número, 
1 cajón, vapor Cavour, na que de 5580, ; 
fecha de entrada Diciembre 49 de 1912; 
marca PCC, sin numero, 50 cajones, va- 
por Cavour, paquete 5330, fecha de en- 
trada Diciembre 19 de 1912; marca 
¿V1C, sin número, 2 cajones, vapor Ca- 
vour, paquete 5580, fecha 'de "entrada 
Diciembre 19 de 1012; marca AA, nú- 
meros 1-2, 2 cajones, vapor S. CuovaauL 
paquete 5678, fecha 'de entrada Diciem- 
bre 31 deJ912; marca GABC, número 
650, 1_ cajón, vapor S. Giovauni, paque- 
te 56/8, fecha de entrada Diciembre' 31 
de 1912. — El jefe 

v-5 julio. 

Por disposición del Si\ Administra- 
dor d e la Aduana de la Capital, don 
A. ero apriíe s h ce sber . osau c a s 
o consignatarios de las mercaderías que 
a continuación se detallan, que deben 
presentarse a esta Aduana' para su re- 
tiro ^ dentro de los quince días de ía 
publicación del presente aviso. Pasado 
este termino, la Aduana procederá de 
acuerdo con el Decreto de 28 de junio 
de 1912. 
Expediente 495 R o 2072 R o 437 M. 

■ — Desembarcadero de la Dracena 

Norte 

Atarea CuVlC, sin número, 20 bultos, 
vapor Cap, Finisterre, fecha de entrada 
Enero 28 de 4913; marca PCNC, número 
4, 1 bulto, vapor K. Wiíheím H, fe- 
cha de entrada "Mayo "16 de Í9Í3; mar- 
ca E. Villaíonga, sin número, 1 baúl, 
vapor F. C. Pacífico, fecha de entrada 



entra ;ia junio 24 de 10! 
número "12, 1 fardo, va¡ 



cónsul España, sin número, . 1 paque- 
te, vapor * Barcelona, fecha de entrada 
junio 24 de 1913; marca ¿VIP, numero 
3, 1 caja, .vapor Barcelona, fecha de' 
í; marea LAC, 
^ or Paraná, íe- 
'4;a .de entrada junio 25 de 1313; mar- 
ra Sara Caríunkle, sin número, ' í ca- 
jón, vapor Voltairc, fecha de' entra- 
da Junio 2d de 1913; marca Sara Car» 
umkdc,sm número, 3 cajón, vapor Vol- 
Kíairc, fecha de eun-acía puno 20 de 
1913; marca WR Marko, número 522, 
4 paquete, vapor Asín:; as, fecha de 
Cntrana junio 30; marca KB, número 
irmud, 1 caja, vapor Asturias, fecha de 
entraña junio 30; marea BG, núme- 
ro 220, 1 bulto, vapor T. di Savoia, 
techa de entrada junio 1 de 1013- míir - 
ca (Kd numero 1, 1 ca;6n, vapor' T. 
m havoui, fecha de entrada pulo lo de 
1913; marca L, sin numero, 1 bol- 
sa, vapor Aquidune, fecha de enfada 
Julio 2 de 1014; marea en diamante. 
Ca, sin número, 1 cajón, vanor H. 
m¿eu, fecha de entrada fuho 4 ele 1Q13- 
nvarca JOF, núniero l/'l calón, vaoor 
Valdivia, techa de entrada íuao 4 'de 
1913; marca LB González, número 5443, 
1 cajón, vapor Vaídieia, fecha de en- 



iviayo 



de 



191' 



marca 



sm 
íe~ 



número, 1 cajón, vapor Arlanza, 
cha de entrada junio 2 de 1913; marea 
E. Viííalonga, sin número, 1 bulto, va- 
por Arianza, fecha de entrada junio 
2 de 1913; marca en diamante LCC, 
número 3240, 1. ca¡óu, vapor Formo- 
sa, tedia de entrada junio 2 de 1913; 
marca PC, número 2004 ' 
Desna, f ' 



irada julio 4 de 1913;' marca 
Dauro, sin número, 1 bulto. vap< 
celóme, fecha de 'entrada ' ] 
1913; marea Levita Deuo 
ro. 1 buho, vapor Bareelc 
cidrada julio 7 de 1013; 
numero 32, 1 cajón, vapor 
cha de entrada julio 8 'de 
¿vi ose A. Cía., número i 3. 
por Franee, hecha de enum 
¡313; marea Luuovico 
ro 1073, I raro, vaocm 
el 



.avala 



icai 



ío 7 


de 


n un i 


']C- 


recua 


cíe 


ca S/v' 


{ ) 


:asen, 


íe- 


> , i l L ; ! 


xa 


idfo. ■ 


ra- 


; i r» U 


íl ;» 


SlUi'í 


¡e~ 



Pacu 



ICO, 



v 13 ; mar- 

no' 12 "de 

í, 1 ca- 

c entrada 

aS^ÍÍ: 



lecha a 



20044, 1 caja, vapor jifa, vapor Va 
entrada junio 3 de ¡ da ¡niio 15 de 



Ulü; marca JBH, ¡rúmero 

cOj vapor P. de Satrúsleoiu 



recua de 
marca JC, 
: P. de 



entrada Oedd)r 
sin número, i 



cas- 
25 






Saírúsí-c 



TUL 



U' 



aernem 



, fecha ( de entrada, Octubre 25 
marca IJ4C, sin número, 1 casco. 



; ^ Por el término de ocho días, a contar 
derde ja fecha de ía publicación de este 
aviso, se hace saber a todos los que 
íenruui qiie alegar derecho, que se han 
presentad : ante esta Caja, solicitando 
■pensión, i> FeÜsa Alba efe A^uirre, por 
.sí y su hijo menor D. Félix Belísario 
■Ag-uírre, en su carácter de viuda c 
lujo iecjdirno del ex empleado de ía Ad- 
numstración Nacional, don jóse B, Agui- 

_ cueros Aires, Junio 23 de 1914. — 
ití Secretario. 

v-4 julio. 

Por el término de ocho días, a con- 
tar desde Ja fecha de la publicación 
de esda aviso, se hace saber a todos 
los que tengan que alegar derecuo, 
ique se han presentado ante esta Caja, 
conchando pensión, doña Carmen Huer- 
um de Avellaneda, en su carácter de 
vhmep del ex jubilado, don Simón Ave- 
'úemeda. ~- Jim en os Aires, Junio 25 de 
4314, — El Secretario. 



Por el término de ocho días, a con- 
tar desde la fecha de Ía publicación 
ele este aviso, se hace saber a todos 
jos que tengan que alegar derecho» 
ique se lian presentado ante esta Caja, 
solicitando pensión, doña Josefa S. de 
rviouriuo por sí y por sus hijos meno- 
res, don Ricardo, don Eulogio, don Ja- 
tobo, don Manuel Ensebio^ doña Ele- 
na,, doña Rosa Hipólita y don Juan 
Carlos^ Mouriño, en su carácter de viu- 
da e hijos legítimos del ex jubilado, don 
Manuel Mouriño. — Buenos Aires, Ju- 
nio 25 de 1914. — Eí secretario. 
1... . . ¡ v-7 julio. 



vapor P. 
464 S, feeh 
012; marca 
vapor P. el 
4-643, fecha de 



de 



Ma 
P 



drústegtu, 'paquete 

de entrada^ Octubre 25 

^L, sin número, 1 casco, 

,rt Satrúslegui, paquete 

trada Octubre 25 Q í 2 ; 



melh sin núniero, 1 cas- 

de Satrústegup paquete 

de entrada Octubre 25 de 

rea Pérez Jaez y Cía., sin 



marca 
co, vapor 
4ü48, tecim 
de 1912; n 

número, 1 cajón, vapor" p, cíe Satrúst 
guh paquete 4643, fecha de entrada Oc- 
tubre 25 de 1912; marea J. P. C, nú- 
meros ■ 3083-3039, 2 cajones, vapor K. 
VOuihelm II, paquete 4755. fecha de en- 
trada Noviembre 3 de 1912; marca en 
cuadro L. 101 W., Nos. 10 y íí } 2 ca- 
jones, vapor K. Wiihemí 11, paquete 4755, 
fecha de entrarla Noviembre 3 de 1912' 
marea en diamante 4487, N f > 5, 1 cajón, 
vapor K. Wiihcim íl, paquete 4755, fe- 
cha de entrada Noviembre 3 de 1912; 
marca P, C. contramarea H, N« 3775, 
1_ bulto, vapor K. Wiihehn íl, paquete 
4/55, fecha de entrada Noviembre 3 de 
19¡2; marca THS, sin número, 5 cajones, 
vapor K. Wiihelm II, paquete 4755, le- 
cha de entrada Noviembre 3 de 1912: 
marca en diamante J. B„ N* 23, 1 ca- 
jón, vapor Aragón, paquete 4910, fe- 
cha de entrada Noviembre 10 ele 1912; 
marca JCF, Nos. 1 ai 39, 39 cajones,' 
vapor León XIII, ¡raque te 5165, fecha 
de entrada Noviembre 24 de 1912; mar- 
ca P D , si n n ú m e ro, 2 5 ca j o n e s, v a p¡o r 
León X1IÍ, paquete 5163, fecha de en- 
trada Noviembre 21 de 1912; marca TAC, 
sin número, 1 cajón, vapor León XHÍ, 
paquete 5165, fecha de entrada Noviem- 
bre 24 de 1912; marea A.. Heuguier, 
Neta- 1 al 7, 7 cajones, vapor Araguaya, 
paquete 5242, fecha de entrada No- 
viembre 29 de 1912; marca DBH, sin 
número, 9 cajones, vapor Bologna, pa- 
quete 5352, fecha de entrada Diciembre 
ó de 1912; marera VHC, Nos. 1550- 



1913; marca JSP, número 553, 1 caja, 
vapor Desna, fecha de entrada [unió 3 
de 1913; marea JSP, número "S09. 1 
barril, vapor Desna, fecha de entrada 
junio 3 de 1913; marca D. Irnger Jeor- 
ges, número 145, 1 paquete, vapor "Des- 
na, fecha de entrada Junio 3 de 1913; 
marca Orto S. Lachí, número 368, 1 
paquete, vapor Cap Finisíerre, fecha de 
eahada Junio 4 de 1913; marca FWvm 
número 100, 1 cajón, vapor Cap Finís- 
terre, fecha de entrada junio 4 cíe 1913; 
marea CR, número "i 033, 1 cama, vapor 
Zeeíandia, fecha (le entrada junio 9 de 
Í013; marea Celestino de Pastar, nú- 
mero 507, 1 paquete, vapor Amaron, 
fecha de entrada' junio 9 de 1913; marca 
ML, número 332, 1 caja, vapor Ama- 
ron, lecha de entrada junio 9 de 1913; 
marca JN, s in número, 1 saco, vapor 
Amaron, fecha de entrada junio 10" de 
1913; marca julio Núuez y Cía, sin 
número, 1 paquete, vapor Plata, fecha 
de entrada junio 10 de "1.913; marea Ho- 
reí Continental, sin número, 1 paque- 
quete, vapor Plata, fecha de entrada jno 
nio 10 de 1913; marca Fadón Carretl, 
sin núniero, 1 cajón, vapor Vasar», le- 
cha de entrada junio' 12 de 1913; marca 
13 unge y Poru, sin número, í buho, 
vapor Araguaya, fecha de entrada ju- 
nio 16 de 1913; marea ST, vsin número 
i cajón, vapor Bahía Blanca, fecha de 
entrada junio 17 de 1913; marea AA, 
númro 155, 1 cajón, vapor Eugenia,' 
fecha de entrada junio 17 de 1913: "mar- 
ca FC, sin número, 1 cajón, vapor K. 
F. August, fecha d e entrada junio !S 
de 1913; marca SD, sin número,. 1 
cajón, vapor Araguaya, fecha de entrada 
jumo 19 de 1913; 'marca CS, número 
15335, 1 cajón, vapor Divona, fecha 
de entrada junio 20 de 1913 marca 
en triángulo CaíneraFR, número 3380 al 
37, 1 cajón, vapor D. de Senova,-- fe- 
cha de entrada junio 23 de 1913; mar- 
ca D. Costaguta y Cía., sin número, 1 
1 paquete, vapor La Corren ti na fecha 
de entrada junio 23 de 1913; 'marca 
D. Costagula y Cía, sin número, 1 
paquete, vapor La Correntina, fecha de 
entrada junio 23 de- 1913; marca KB. 
número 15857, 1 caja, vapor Alcalá.', 
feclia de entrada junio 23 de 1913; mar- 
ca JD cotrarnarca B, sin número, 1 
caja, vapor Alcalá, fecha de entrada 
junio 23 de 1913; marca j. Vires, sin 
número, 1 caja, vapor I. I. de Borbón, 
fecha de entrada Junio 24 de 1913; mar- 
ca Schafer Lesser, sin número, 1 pa- 
quete, vapor I. I. de Borbón, fecha de 
entrada junio 24 de 1913; marca Vice 



recna oe entrada dd 

ca AMX. numeroso, { a 
vestris, fecha de emrada 
Í3Í3; marca CA11, númm 
^on, vapor Vestris, v-cna 
juno 12 de 1913; marea 
número 527 7 1 bulto, va;m 
cha de ( entrada_ julio 15 de !yi3; marca 
'-•íi"!'"^- Ci;\. Leía., sin número, i" ea- 
alhanera, fecha de entra- 
1913; marca ;o:m Par/o, 
sm numero, í paquete, vapor Va iba- 
ñera, techa de entrada julio 15 de 1913; 
mwrcaí rv de Míchelc y Cia., número ]' 
i paquete, vapor Drina, fecha de en- 
¡naua julio 15 de 1913; marca OB'v R 
r, 1 t!me f ro 1132 > 1 caja, vapor Dnii a ; fe- 
; : ? de entrada julio 15 de Í013; m-wca 
- numero i, 1 ea;óm vanor Laura, 
reciui de eatrecla julio Í5 cm JOiU; n]ar * 
ra j L), s i n n ú m e ro, 1 bu i ¡ o va no " 
Laura, fecha de entrada julio 15 he T9U; 
maica mmoia y íejciuni, sin número 
\ paquere ? vapor K. Wijhehri H T fecha 
oe euiraua jmio lo 1015; ¡na rea Aliñó- 
la y Ríchmu N ;í 350. 1 min^de "v-^ 
por K. Wdheim ÍL fecha ' de eiúr^a 



ve?. 



ínlio 16 de 
li, fecha de 



1913. 
í paquete, 



o; 



e cui.r; 



íV'duoía y }<i- 

>or K. Wiíhelni 

«a juno 10 de 1913; 

7 "mmj, [\r-i 352 i 

Yvuheini iL 



v 



marca Mieola 
1 paquete, va, 

techa de en irada íuho ío d^ 1013- 
nmrca Aliñóla y 'Riehinh No 35:< 
í t parpuue, vapor K. Wiíheím fl, 
ítena cíe entran^ Juíío 16 de 1013; 
marea Minóla y Rjchini, M" 334 
1 ^ paquete, vapor K. 'CLílhelm "u! 
tecaa de entrada Julio 15 de 1013* 
marca Minóla y Rieninl, N" 355^ 
1 paquete, vapor K. Wiihelm i! 
lecha de mitrada julio Í6 de 1013 • 
marea Minóla y Richiní, N° 35C)' 
I paquete, vapor ¡C vcihieím "Vi,' 
recua de entrada Julio 16 de 1013; 
marca Minóla y Rjchini, PR 35?| 
i ^ paquete, vapor K._ Wnhelm ÍR 
íecna de entrada julio id de 1913; 
marca F. Mujo, sin "número, 1 cajón' 
v -e.j-or Vcsum, fecha de "r-iíada í'!ii.r> 
1/ de 1913; marca C G, N* R 1 ^ion 
vapor ímanceaca, fecua de murada íulió 
m ae 1915; uierea Cu í... N ! > op -| 
cajón, vapor La ■Bravióme, fjeha dV'ei 
ñama lulio "" * 



i 



M ^ 4 1 dc 1913; marca M. 5, 

ín í! oo7 1 cajón, va|)or La Bregfomc, 
lecha de enírada julio 21 de 1013- 
marea Benjamín Mona, LR 537 1 cáión 
vapor Arianza, fecha de enírada Agosto 
o, de 1913; marca Vilmet Hns., sin 
numero, 1 paquete, vapor La Negra fe- 
cha de entrada Agosto 5 de 1913; mar- 
ca iA. M. Baídrim sin número, 1 pa- 
quete, vapor Vandych, fecha de entra- 
da Agosto 5 de IQ13; marca Francis- 
co López, sin número, 1 paquete, vapor 
Barcelona, feclsa de entrada Agosto 6 
de 1913; marca F. L, N-> 1, 1 caja 
vapor I. Isabel, fecha de entrada Agostó 
/ de 19Í3; marca Saraluce y Cía, sin 
numero, 1 caja, vapor I. Isabel, fecha 
de entrada Agosto 7 de 1913; marca 
u. b. C. s ísun. número,. 1 eaja, vapor 
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1. Isabel, fecha de entrada Agosto 7 
de Í913; marca C. B, C, N° 61, 1 cajón, 
vapor Sequana, fecha de entrada Agosto 
7 de 1913; marca C. B. C, N<> 85, 
1 cajón, vapor Sequana, fecha de antrada 
Agosto 7 de 1913; marca J. D. y 8, 
sin -número. 1 cajón, vapor Vandych, 
fecha de entrada Agosto lí de 1913; 
marca E. I. H, N° 3, 1 paquete, vapor 
Desna, fecha de entrada Agosto 12 de 
1913; marca Lloyd Italiano, sin número, 
i valija, vapor Re. Vií torio, fecha de 
entrada Agosto 12 de 1913; marca 
Cherraa Islpa, N° 289, 1 cajón, vapor 
Cap-, Arcona, fecha de en irada Agosto 
14 de 1913; marca Chema Isipa, nú- 
mero 290, 1 fardo, vapor Cap. Arcona, 
fecha de entrada Agosto 14 de 1913; 
marea Cherrna I sipa, N° 291, 1 canasto, 
vapor Cap. Arcona, fecíia de- entrada 
Agosto 14 de 1913; marca Moísche, nu- 
mero 292, 1 cajón, vapor Cap. Arcona, 
fecha de entrada Agosto 14 de 19*13; 
marca R. P. B. A, N° 12, 1 cajón, 
vapor Divona, fecha de entrada Agosto 
16* de 1913; marca Poslolti Clemente, 
-N° 51, 1 baúl, vapor Revenna, fecha 
de entrada Agosto 16 de 1913; marca 
Cónsul de Italia, N° 53, "i paquete, 
vapor Ravena. fecha de entrada Agosto 
16 de 1913; marca Carlos Johnsin, sin 
número, 1 paquete, vapor H. Pride, 
fecha de entrada Agosto 18 de 1913; 
marca Carlos Johnsin, sin número, 1 
paquete, vapor H. Pride, fecha de en- 
trada Agosto 18 de 1913; marca en 
diamante A. R. Z, sin número, 1 ca- 
jón, vapor H. Pride, fecha de entrada 
Agosto 18 de Í9Í3; marea H. ■ Furman, 
v'Cía., sin numera, 1 cajón, vapor Verdi, 
fecha de entrada Agosto 19 de 1913; 
marea I Ida Wesman, N° 34ó, 1 paquete, 
vapor K. F. August, fecha de entrada 
Agosto 21 de 1913; marca Fernández 
y de Miguel, N° 648, 1 paquete, vapor 
K. F. August, fecha de entrada Agos- 
to 21 de 1913; marca Fernández y 
de Miguel, N° 649, 1 paquete, vapor 
¡K. F. August, fecha de entrada Agosto' 
■21 de 1913; marca en cuadro 611, nú- 
mero 75, 1 cajóiv vapor Verdíf, fecha 
de entra Agosto 21 de 1913; marca 
Midíci Suvamí, N ü 304, 1 barril, va- 
por R. Elena, fecha de entrada Agosto 
25 de 1913; marca Boyer, N° 923, 1 
caja, vapor Alcalá, fecha de entrada 
Agosto 26 de 1913; marca A. L, nú- 
mero G54, 1 caja, vapor Alcalá, fecha 
de entrada Agosto 26 de 1913; marca 
K. B, N° 16059, 1 caja, vapor Alcalá, 
fecha de entrada Agosto 26 de 1913; 
marca en triángulo "J. D. A, N° 200, 
1 caja, vapor Alcalá, fecha de entrada 
Agosto 26 de de 1913; marca W. R. 
Mackerus, N° 505, 1 paquete, vapor 
Álcali», fecha de entrada Agosto , 26 de 
'.1913. — El jefe. 

Expediente 194 R, o 5S4 R, o 160 
M, Desembarcadero Dársena Norte 
Marca en cruz H ? 5,B,A, Número 403, 
1 cajón, vapor, Alcalá, fecha de en- 
trada", Agosto 26 de 1913; F. López, 
número 2, 1 caja, vapor Y. Y. de Bor- 
tón, fecha de entrada, Agosto 27 de 
1913; F. López, número 1, 1 caja, 
vapor Y. Y. de Borbón, fecha de en- 
trada. Agosto 27 de 1913; C. González, 
sin número, 1 caja, vapor Y. Y, de Bor- 
bón, fecha de entrada, Agosto 27 de 
1913; Gaspar Punyale, sin número, 1 
paquete, vapor, Y. Y\ de Bortón, te- 
cha de entrada, Agosto 27 de 1913;. 
Juan Campanas sin número, 1 caja, 
vapor, Y. Y. de Bcrbon, fecha de en- 
trada, Agosto 27 de .1913; AIS, número 
1, \ bulto, vapor, Valdivia, fecha ¡de 
entrada. Agosto . 29 de 1913; MM, Isa- 
bella, número '852, 1 baúl, vapor D, 
Alnizzi, fecha de entrada, Agosto 29 
de 1913; Cauda Anunziatti, número 853, 
1 caió.íi, vapor D. Alnizzi, fecha de 
entrada, Agosto 29 de 1913; AB, hú- 
mero 3, 1 cajón, vapor Cap G riega!, 
entrado, Septiembre 1 de 1913; PC, 
número 19, "1 cajón, vapor Santa Fe, 
fecha de entrada, Septiembre 4 de 
1913; AMX, número 3, 1 paquete, 
vapor Vasari, fecha de entrada 4 de 
Septiembre de 1913; JD, sin número, 
1 cajón, vapor Avón, fecha de entra- 
da Septiembre 9 de 1913; DS, número 
883, 1 paquete, vapor Avon, fecha de 
entrada, Septiembre 9 de 1913; KB, 
número 16113, 1 cajón, vapor Avón, 
fecha de entrada, Septiembre 9 de 
1913: MSB, Hale y Cía., número 506, 
1 cajón, vapor Avón, fecha de en- 
trada, Septiembre 9 de 1913; ES, núr 
mero 508, 1 cajón, vapor Avón, fecha 
de entrada, Septiembre 9 de 1913; 
JD T sin número, 1 cajón, vapor, Avón,, 
fecha de entrada, Septiembre 9 fcíe 1913; 
DN, número 1, 1 cajón, vapor Avón, 
fecha de ehtrátía, -Sept i erróte! 9 <de 191 3 ;i 



Rotisería Sportman, número 1, 1 ca- 
jón, vapor, F. _C. Pacífico, fecha de 
entrada," Septiembre 13 de 1913; WM, 
número 417, 1 paquete, vapor, Cap 
Blanco, fecha de entrada, Septiembre 
13 de 1913; SGB, número 138, 1 ca- 
jón, vapor P. Mafaída, fecha tíe en- 
trada, Septiembre 13 de 1913; FM, 
número 1, 1 cajón, vapor P. Mafalda, 
techa de entrada, Septiembre 13 de 
1913; González Sáiuz "y Cía., número 
mero 23, 1 cajón, vapor H. Glen, fe- 
cha de entrada, Septiembre 15 de 1913; 
JA, sin número, 1 cajón, vapor Cap 
Blanco, fecha de entrada, Septiembre 
17 de 1913; BBK, número 16171, 1 
cajón, vapor, K. Wilhelm II, fecha 
de entrada, Septiembre 17 de 1913; 
WKC, número 569, 1 cajón, vapor 
K. Wilhelm II, fecha de entrada, Sep- 
tiembre 18 de 1913; Gio Sívori 1 ca- 
jón vapor, Vol taire, fecha de entrada, 
Septiembre. 20 de 1913; Cabot y Com- 
pañía, número 6, 1 bulto, vapor íi. 
Piper, fecha de entrada, Septiembre 22 
de 1913; ClA t número 125, 1 cajón, 
vapor Samara, fecha de entrada, Sep- 
tiembre 22 de 1913; CÍA, número 129, 
1 caión, vapor, Samara, fecha de en- 
trada Septiembre 22 de 1913; CÍA, nú- 
mero 169, 1 cajón, vapor, Samara, fe- 
cha de entrada, Septiembre 22 de 1913; 
GML, riúmero 6137, 1 cajón, vapor Ara- 
gón, fecha de entrada, Septiembre 22 
de 1913; GML, número 6138 1 cajón, 
vapor, Aragón, fecha de entrada, Sep- 
tiembre 22 de 1913; AA, y Lard, nú- 
mero 501, 1 paquete, vapor, Aragón, 
techa de entrada, Septiembre 22 de 
1913; En diamante Casterán, número 
557, 1 caja, vaoor, Aragón, fecha, de 
entrada, Septiembre 22 de 1913; BC, 
sin número, 10 cajas, vapor, Aragón, 
techa de entrada, Septiembre 22 de 
1913; AB, número 20508, 1 caja, var 
por, Aragón, fecha de entrada, Sep- 
tiembre 22 de 1913; EFH, sin número, 
1 caja, vapor, Aquitaine, fecha de en- 
trada, Septiembre 24 de 1913; Juan 
Sadous, número 50-1, 1 caja, vapor, 
Arlanza, fecha de entrada, Septiembre 
24 de 19 1 .3; CR, 63, número 948, 1 
caja, vapor Arlanza, : fecha de en- 
trada, Septiembre 24 de 1913; E. Gon- 
zález y Cía., sin número, 1 cajón, va- 
por, R. V. Eugenia,, fecha de entra- 
da, Septiembre 25 de 1913; F. Ferre- 
ro Sala, número 14, 1 paquete, vapor 
R. V. Eugenia, fecha de entrada, Sep- 
tiembre 25 de 1913; A. tí'e la Sierra, 
sin número, 1 cajón, vapor R. V. Eu- 
genia, fecha de entrada, Septiembre 25 
de 1913; Lavallé, sin número, 
1 cajón, vapor, R. V. Eugenia, fecha 
de entrada, Septiembre 25 de 1913; 
DN, con marca CB, sin* número, 1 
cajón, vapor Cap Vilano,, fecha de en- 
trada, Septiembre 26 de 1913; ES, nú- 
mero 32, 1 cajón, vapor, La Gascogne, 
fecha de entrada, Septiembre 30 de 
1913; MK, número 3385, 1 cajón, va- 
por, Córdova, fecha de entrada, Sep- 
tiembre 30 de 1913; SP, número 939, 
1 cajón, vapor, Amazóh, fecha de en- 
trada, Octubre 6 de 1913; PD, número 
10, 1 cajón, vapor, D. Genova, fecha 
de entrada, Octubre 6 de 1913; MAM, 
de H, número 543, 1 cajón, vapor, Ara- 
guaya, fecha de entrada, Octubre 13 de 
1913; CR, 984, número 67, 1 cajón, 
vapor, Andes, fecha de entrada, Oc- 
tubre 15 de 1913; Juan M. Puchas, 
número 267, 1 paquete, vapor, Cap 
Arcona, fecha de entrada, Octubre 15 
marca Octavio Alves, sin número, 1 
paquete, vapor Valbuena, fecha de en- 
trada julio '15 de 1912; marca F. Gar- 
cía, sin número, 1 paquete, vapor Bar- 
celona, fecha de entrada Junio 24 de 
1913; marca Y. García, sin número, 

1 paquete, vapor R. V. Eugenia, fe- 
cha de entrada julio 26 1913; marca 
M. Díaz, sin número, 1 caja, K Yosf 
I- fecha de entrada Mayo 26 1913; mar- 
ca M. Carrillo, sin número, 1 paquete, 
vapor Proveuce, fecha de entrada Ma- 
yo 21 1913; marca Robles, sin número, 

2 líos, vapor Laura, fecha de entrada 
Mayo 10 *1913; marca P. Posth, sin 
número, 1 bulto, vapor Voltaire, fe- 
cha de entrada julio 15 1913; marca 
JJCo 990, número 502, 1 cajón, vapor 
Cau Arcona, fecha de entrada Octubre 
15 * 1913; marca eDl fel LL 53, ¡nú- 
mero 3353, 1 cajón, vapor Cap Ar- 
cona, fecha de entrada Octubre 15 1913; 
marca Ludrig amar, número 113728, 
1 paquete, vapor Cap Arcona, fecha 
de entrada Octubre 15 1913; marea 
Larraga y Fernández, número 20, 1 
paquete, vapor H. Loch, fecha de en- 
trada Octubre 15 1913; marca Larra- 
za y Fernández, sin número, 1 pa- 
quete, vapor Cádiz, fecha de entrada 
Octubre ,17 1$Í3; imarca Perferiapyer, 



número . 427, 1 , canasto, vapor K. F. 
August, fecha de entrada Octubre 18 
1913; marca Perferiapyer, número 428, 
1 fardo, vapor R. F. August, fecha 
de entrada Octubre 24 de 1913; mar- 
ca Rosa Coniera, sin número, 1 baúl, 
vapor ítalie, fecha de entrada Octu- 
bre 24 1913; marca HR, sin número, 
1 bulto, vaoor Deseado, fecha de en- 
trada Octubre 24 1913; marca PL, nú- 
mero 17, 1 fardo, vapor H. Pride, te- 
cha de entrada Octubre 24 1913; mar- 
ca U. Hardy, sin número. 1 baúl., va- 
por S. Nevada, fecha de entrada Oc- 
tubre 25 1913; marca Fermayer y 
Cía, sin número, 1 paquete, vapor H. 
Pride, fecha de entrada Octubre 27 
1913; marca PPC, número 739, 1 cajón, 
vapor Alcalá, fecha de entrada Octubre 
27 1913; marca BTM, número 504, 1 
cajón, vapor Alcalá, fecha de entra- 
da Octubre 29 1913; marca Erl hú- 
mero 55535. 1 cajón, vapor Alcalá, 
fecha de entrada Octubre 29 1913; mar- 
ca JD y P, sin número, 1 bulto, va- 
por Alcalá, fecha cíe entrada Octu- 
bre 29 1913; marca Wisly y Cía., nú- 
mero 29518, 1 bulto,, vapor Alcalá, 
fecha de entrada Octubre 29 1913; mar- 
ca La Semana Comercial, número 20519, 
1 bulto, vapor Alcalá, fecha de en- 
trada Octubre 29 1913. — El jefe. 

v-15 julio. 

Llámase a licitación pública por el 
término de 30 días, a contar de la 
fecha, para la provisión de ios libros que 
necesitará la Aduana, para el ejercicio 
de 1915, de acuerdo al pliego de con- 
diciones que se encuentra a disposición 
de los interesados en el despacho del 
suscrito. 

Las propuestas serán abiertas en pre- 
sencia del Escribano' General de Gobier- 
noi y de los concurrentes al acto, el día 
24 de julio próximo^ a las 4 p. m. — 
Buenos Aires, Junio 24 de 1914. — Juan 
Carlos Passo_, Secretario General. 
- v=24 julio. 

De acuerdo con el artículo 1054 de 
las Ordenanzas de Aduana, se hace sa- 
ber a B, Rose y Gustavo Sehoil, que er¡ 
el expediente sumario No. 620, Letra R. 
del año 1913, seguido contra ellos "mis- 
mos, por introducción clandestina de 
mercaderías; se ha dictado por la Admi- 
nistración de esta Aduana, la siguiente 
providencia: «junio 11 de 1914. -— intí- 
mese a don Juan L. Calcagno, represen- 
tante legal de los denunciados, en el 
domicilio constituido, Avenida de rVLayo 
1276, para que comparezca dentro del ¿ 
término de tres días a satisfacer la pena j 
impuesta en estos autos, bajo apercibi- 
miento de qiiQ si dejara vencer dicho tér- 
mino, se considerará como abandonada 
la mercadería y se procederá a hacerle 
entrega al aptrehensor la mercadería en 
cuestión, previo pago de los derechos, 
como se solicita por el mismo. — Mo- 
lifiqúese. — (fdo.) A. Caprile. 

Lo que se comunica a los efectos 
de los artículos 105 y 1064 de las citadas 
Ordenanzas. 

Aduana de ja Capital, Oficina de Su- 
marios, Junio 23 de 1914. — A. N. 
Caparro, Asesor Letrado, jefe de Su- 
marios. 

v-4 julio. 



A los efectos dei Ari.. 1053 de las Or- 
denanzas de Aduana, se cita a Juan 
Rocas y a todas las personas que se 
consideren con derecho a dos inper^ 
meables, que les fueron secuestrados 
a dicha persona, en momentos que 
pretendía introducirlos a plaza; para 
que comparezcan ante la Oficina 
del subscrito, dentro del término de 
cinco días contados desde la primera 
publicación del presente edicto, a fin 
de tomar la intervención que les corres- 
ponda en el expediente No 230, Letra C, 
Sel corriente ano, bajo apercibimiento 
de dictarse resolución en rebeldía. — 
Aduana de la Capital. — Asesoría y 
Sumarios. — Junio 30 de 1914. — 
A. M. Capurro. — Asesor Letrado, 
jefe de sumarios. 

v-7 julio. 



A los efectos del Art. 1053 de las Or- 
denanzas de Aduana, se cita a Genaro 
de Gi a corno, y a todas las personas 
que se consideren con derecho a un 
impermeable ^ que le fué secuestrado 
a dicho individuo, en momentos que 
pretendía introducirlo a plaza; para 
que comparezcan ante la Oficina 
del subscrito, dentro del término de 
cinco días contados desde la primera 
publicación del presente edicto, a fin 
de tomar la intervención que les corres- 
ponda en el expediente N° 146, Letra L, 



del corriente año, bajo apercibimiento 
de dictarse resolución en rebeldía. — 
Aduana de la Capital. — Asesoría y 
Sumarios. — junio 30 de 1914. — ' 
A. M. Capurro. — Asesor Letrado, 
jefe de sumarios. 

v-7 julio. 

A los efectos del Art. 1053 de las Or- , 
denatizas de Aduana, se ciía a Manuel 
Rosales y a todas las personas que 
se consideren con derecho a tres re- 
volveos, que íes fueron secuestrados 
a. dicha persona, en momentos que 
pretendía introducirlos a plaza; para 
que comparezcan i^ní^ "ía Oficina 
del subscrito, dentro del término de 
cinco días contados desde la primera 
publicación del presente edicto, a fin 
de tomar la intervención que les corres- 
pondan en el expediente No 266, Letra C, 
del corriente a Tío, bajo apercibimiento 
de dictarse resolución en "rebeldía. — 
Aduana de ía Capitán — Asesoría y 
Sumarios. — Junio 30 de 1914. — * 
A. M. Capurro. — Asesor Letrado, 
jefe de sumarios. 

v-7 julio. 

A ios efectos del Art. 1053 de las Or- 
denanzas de Aduana, se cita a -Elschakr- 
f;eg y a todas las personas que se ¡consi- . 
ren con derecho a una pieza de género; 
para que comparezcan ante la Oficina 
del subscrito, dentro del término de 
cinco días contados desde la primera 
publicación del presente edicto, a fin 
de tomar la intervención que les corres- 
ponda en el expediente No 87 J, 
del corriente año, bajo apercibimiento 
de dictarse resolución en rebeldía. — 
Aduana de la Capital. — Asesoría y 
Sumarios, — Junio 30 de 1914. — 
A. M. Capurro. — Asesor Letrado, 
jefe de sumarios. 

v-7 julio. 

A los efectos del'Art. 1053 de las Or- 
denanzas de Aduana, se cita a Pedro 
Gal i ano y a todas las personas que se 
consideren con derecho a 500 ciga- 
rros tos canos, que les fueron se- 
cuestrados a dicha persona, en momen- 
tos que pretendía introducirlos a plaza; 
para que comparezcan ante la Oficina 
del subscrito, dentro del término de 
cinco días contados desde la primeva 
publicación del presente edicto, a fin 
de tomar la intervención que íes corres- 
pondan en el expediente N° 198, Letra B, 
del corriente año, bajo apercibimiento 
de dictarse resolución en rebeldía. — 
Aduana de la Capital. — Asesoría y 
Sumarios. — Junio 30 de 1914. — 
A; M. Capurro. — Asesor Letrado, 
jefe de sumarios. 

\&-7 julio. 

A los efectos del Art. 1053 de las Or- 
denanzas de Aduana, se cita a Juan 
Dtimen y a todas las personas que se 
consideren con derecho a once metros de 
género, que le fué secuestrado en mo- 
mentos que pretendía introducirlo a pla- 
za ; para que comparezcan ante la Oficina 
del subscrito, dentro del término de 
cinco días contados desde la primera 
publicación del presente edicto, a fin 
de~ tomar la intervención que les corres- 
pondan en el expediente No 83, Letra J, 
del corriente año, bajo apercibimiento 
de dictarse resolución en rebeldía. — 
Aduana de ía Capital. — ■ Asesoría y 
Sumarios. — Junio 30 de 1914. — 
A. M. Capurro. — Asesor Letrado, 
jefe de sumarios. 

-v-7 julio. 

A los efectos del Art. 1053 de las 
Ordenanzas de Aduana, se cita a 
Prieto de Janz y a -todas las personas 
que se consideren con derecho a 
once metros de género que ie fueron 
secuestrados a dicho individuo en mo- 
mento, que pretendía introducirlos a 
plaza, para q ue comparezcan ante la 
Oficina del subscripto; dentro del tér- 
mino de cinco días, contando desde 
la primera publicación del presente edic- 
to, a fin de tomar ía intervención que 
les corresponda en el expediente nú- 
mero 84, letra J, del corriente año, 
bajo apercibimiento de dictarse resolu- 
ción en rebeldía. 

Aduana de la Capital. — Asesoría 
y! Sumarios. — Junio 30 de 1914. — 
A. M. Capurro. — Asesor Letrado. — 
Jefe de Sumarios. 

v-7 julio. 

A los efectos del' Art. 1053 de las 
Ordenanzas de Aduana, se cita a 
Ané Saalinán y¡ ■ a todas las personas 
que se consideren con derecho a 
quince ¡metros de género que le fué 
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secuestrado en momentos que 'pretendía 
introducirlo a plaza, para que compa- 
rezcan ante la Oficina del subscripto, 
dentro del término de cinco días, con- 
tados desde ía primera publicación del 
presente edicto, a fin de toiu'ar la in- 
tervención que íes corresponda en el Ex- 
pediente N° 86 J., del corriente año, 
bajo apercibimiento de dictarse resolu- 
ción en rebeldía. 

Aduana de la Capital. — Asesoría 
y; Sumarios. — Junio 30 cíe 1914. — 
A. M. Capurro. — Asesor Letrado. — 
Jefe de Sumarios. 

v-7 julio. 

A los efectos del Art. 1053 de las 
Ordenanzas de Aduana, se cita a 
HepA'iáná Jchaifíe y: a todas las personas 
que se consideren con derecho a 
una pieza de género que le fué secuesn 
trada en snoaiíentos que pretendía intro- 
ducirla a plaza, para que comparez- 
can ante la Oficina del subscripto, den- 
tro del térinino de cinco días, conta- 
dos desde la primera publicación del 
presente edicto, a fin de tomar la in- 
terven cíe íi que les corresponda en el 
expediente No 86, letra J, del corrien- 
te año, bajo apercibimiento de dictarse 
resol Lición en rebeldía. 

Aduana de la Capital. — Asesoría 
y Sumarios, -r- Junio 30 de 1914. — 
A. M. Capurro. — Asesor Letrado. — 
Jefe de Sumarios. 

v-7 julio. 

A los efectos del Art. 1053 de las 
Ordenanzas de Aduana, se cita a 
N. Gustner y a todas las personas 
que se consideren con derecho a un 
corte de bata, de seda, tres peinetas, 
un impermeable y yesqueros "automá- 
ticos que íes fueron secuestrados en 
momentos que pretendían introducirlos' 
a plaza, para que comparezcan ante ía 
Oficina del subscripto, dentro dei tér- 
mino de cinco días, contados desde 
ía primera publicación del presente edic- 
to, a fin de tomar la intervención que 
les corresponda en eí expediente núme- 
ro 291, letra M, del corriente año, 
bajo apercibimiento ele dictarse resolu- 
ción en rebeldía. 

Aduana de ía Capital. — Asesoría 
y Sumarios. — Junio 30 de 1914. — 
A. M, Capurro. — Asesor ■ Letrado. 
Jefe de Sumarios, 

v-7 julio. 
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poniendo el pago de una multa igual 
al valor de la mercadería, sin perjui- 
cio y previo pago de los derechos 

fiscales. 

Lo que se comunica a los efec- 
tos de ios Arts. 1063 y 1064 de las 
citadas Ordenanzas. — Aduana de la 
Capital. — Asesoría y Sumarios. — 
Junio 30 de 1914. — A. M. Capurro, 
Aisesor Letrado. — Jefe de Sumarios 

v-4 julio. 

De acuerdo con el Art. 1059 de las 
Ordenanzas de Aduana, se hace saber 
a Manuel Calipo, que en el Expediente 
No 125, Letra L, del corriente año, 
seguido contra el mismo por introduc- 
ción clandestina de mercaderías, se ha 
dictado resolución por la Administra- 
ción, imponiendo el pago de una multa 
igual ai valor de ía mercadería, sin 
perjuicio y previo pago de los derechos 
fiscales. 

Lo que se comunica a los efec- 
tos de los Arís. 1053 y 1054 de las 
citadas Ordenanzas. — Aduana de la 
Capital. — Asesoría y Sumarios — 
Junio 30 de 1914, — A M. Capurro, 
Ais es or Letrado, — Jefe de Sumarios. 

v-4 julio. 

De acuerdo con el Art. 1059 de las 
Ordenanzas de Aduana, se hace saber 
a Cipriano Rodríguez y José Burgos, 
í\i\q en el Expediente Ño 156, Letra S, 
del corriente año, se ha dictado reso- 
lución por la Administración de esta 
Aduana, imponiendo el pago de una 
multa igual al valor de la mercadería, 
sin perjuicio y previo pago de los de- 
rechos fiscales. 

Lo que se comunica a los efec- 
tos de' los Arts. 1053 y 1064 de las 
citadas Ordenanzas. — Aduana de la 
Capital. — Asesoría y Sumarios. — 
Junio 30 de. 1914. — A. M, Capurro, 
Asesor Letrado. — Jefe . de Sumarios 

v-4 julio. 



presente, ingrese en Tesorería General 
fie la Nación h as cantidades de. seis 
pesos oro .sellado ($, 6 o/s) v y veinte 
pesos moheda nacional, 20 m/n.), 
que por concepto de impuesto por des- 
carga de carbonilla y multa adeuda a 
la Dirección General del Puerto de 
Buenos Aires, bajo apercibimiento de 
lo que dispone el Art. 75 de la Ley 
de Contabilidad. — Los secretarios. 
%&.l?él r^i, s ¡ ., i . v-13 julio. 



-■listais di fntiai a kilmlt H&iití 

; EdictO!. 

Por disposición del señor Juez de 
la instancia en lo Civil de la Capital 
de la República, doctor don Arturo 
Seeber, se cita y emplaza, por el tér- 
mino! de treinta días, a contar desde 
ía primera publicación deí presente, a 
todos los que se consideren con dere- 
cho; a ¡p$ bienes dejados -por fallecimien- 
to; de don Fanny Perelníulter, ya sea 
como herederos o acreedores, para 
que dentroi de dicho término;, compa- 
rezcan por ante su Juzgado y Secre- 
taría del que subscribe,, a deducir sus 
acciones en forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho. 

— Buenos Aires, Junio 13 de 1 914. 

— Francisco Castellanos (hijo), secre- 
tario. 

QÍ.-Y-3! julio. 



escritas ,.'a máquina, por- duplicado y( 
coa f orine con lo que para estés caeos ¿es* 
tabíécen las Leyes de Sellos, Contabiln 
dad y Obras Públicas, tendrá iugfai* 
el . día 27 de Julio próximo, a las 
3 p. m. — Buenos Aires, Junio 22 
de 1914. <—• El Secretario General. 

v-27 julio.- 



ü€ 



as 



A ios efectos del Art. 
Ordenanzas de Aduana, 



1053 de 1 
se cita ; 



todas las personas que se consideren 
con derecho a dos damajuanas y un 
barril ckieo de caña dei * Brasil/ para 
cute comparezcan ante ía Oficina áz¡ 
subscripto, dentro- del término de cinco 
días, contados desde la primera publi- 
cación del presente edicto, a fin de 
tomar ía intervención que íes córrese 
ponda en el expediente No 268, letra 
C, de! corriente año, bajo apercibimien- 
to de dictarse resolución en rebeldía. 

Aduana ' de la Capital. — Asesoría 
y: Sumarios. — Junio 30 de 1914. — 
A. M, Capurro. — Asesor Letrado. — 
Jeíe de Sumarios. 

v-7 julio. 

A los efectos deí Art. 1053 de ías 
Ordenanzas de Aduana, se citan a 
Caries Coíonrbo, Alberto: Bocealeone, 
Giuseppe Chüo y Rimondi Eiía y a 
todas Lis personas que se consideren 
con derecho a lo siguiente: cuatro ves- 
tidos para niña, dos batitas para niña, 
una cadena con una medalla, doce pares 
medias, doce corbatas de seda, dos 
frascos extractos, catorce pares de me- 
dias, cincuenta y un pares de medias 
para hombre y. seis camisetas de lana, 
lodo i'ué encontrado! sin manifestar a 
bordo del vapor Toníaso ái Savoia, pa- 
ra que comparezcan ante ía Oficina deí 
subscripto, dentro del término de cin- 
co días, contados desde la primera pu- 
blicación áa\ presente edicto, a fin de 
toma: la intervención que les correspon- 
da en el expediente No 122, letra F, 
del corriente año, bajo apercibimiento 
de dictarse resolución en rebeldía. 

Aduana de la Capital. — Asesoría 
y 1 Sumarios. — Junio 30 de 1914. — 
A. M. Capurro. — Asesor Letrado. — 
Jefe de Sumarios. 

v-7 julio. 

De acuerdo con el Art. 1959 de las 
Ordenanzas de Aduana, se hace saber 
a Alfonso Madervá, que en el Expe- 
diente Sumario No 194, Letra B, del 
corriente año, seguido contra el misino 
por introducción clandestina de mer- 
caderías, se ha dictado resolución por 
lá Administración, de esta Aduana, irn- 



Oe acuerdo con el Art. 1059 de 1 
Ordenanzas de Aduana, se hace saber 
a Simón Bórax, eme en el Expediente 
N^ 88, Letra V, del corriente año, se- 
gundo contra el mismo por mercaderías 
sin manifestar, se ha dictado resolu- 
ción por ía Administración de esta 
Aduana, imponiendo el pago de una 
multa igual al valor de la mercade- 
ría, sin perjuicio y , previo pago de 
los derechos fiscales. 

Lo quq se comunica a los efec- 
tos de" los Arts. 1063 y 1064 de las 
citadas Ordenanzas. — 'Aduana de la 
Capital. — - Asesoría y Sumarios. — 
junio 30 de 1914. — A. Al Capurro. 
Asesor Letrado. — [efe de Sumarios! 



Per disposición del señor Jlí 
Primera instancia en lo Civil de la 
Capital, doctor Nicanor González í.e* 
Solar (hijo), se cita, por medio Uel 
presente y por el término de dumee 
veces, a don Antonio Patria, Juan ( Basso. 
Juan de ía Patria, Juan Esteban de la 
Patria, Antonio Miranda, Franchej de la 
Patria, José Márquez, Bernardo Maten, 
Antonio Erún, Juan Ramos, Paulino de' 
la Libertad, Antonio Francia, Manuel 
Cartes, Antonio Collazo, José Anto- 
nio Rodríguez,. .Santiago Torres, Va- 
lentín Martínez, Juan García, José Au 
ionio Basualdo, Juan José Esteban, Fer- 
nando Casal, José Orina, doctor To- 
más Fontana, Antonio Párelo, Fran- 
cisco de la Patria, 2o, Juan Me ía Pa- 
tria, Rosa de la íguera, 'Juana María 
Ceus, f María Aidao," Juana ~Pino 3 María 
Francisca ^ Martínez, Michaeb Mader- 



Llámase a licitación pública por el 
término de treinta días, para la ins- 
talación de alumbrado eléctrico en la 
Escuela N° 12 del Consejo Escolar 10o- 
de acuerdo con el plano, presupuesto yj 
pliego de condiciones preparado por la 
Direcciósi General de Arquitectura. La 
apertura de las propuestas que deberán 
presentarse escricas "a máquina, por du- 
plicado y de conformidad con io que a! 
respecto establecen las Leyes de Sellos, 
Contabilidad y Obras Públicas, tendrá 
lugar el día 27 de Julio próximo, a 
las dos de la tarde. — Buenos Aires, 



punió 22 de 1914.- 
nerai. 



-El Secretario üe 



v-27 julio. 



Llámase a licitación pública 



el 



na, Catalina Salvador, Rosa 
juana I ernáridez, Canir " 



Vi anión, 



ndez, Carmelita de la Patria, 

ía, Joaquina González, Ma- 



Y' elisia A eos 

ría de los Santos, Joaquina cíe 
tria, /vna Palacios, r elisia Dupuy. 



la 



■J ! 



Pa- 
isa- 



na Ramios, Antonia Recaide, María An- 
tonia Ramos, María GalÜno, Isabel Ga- 
rfa 



término de quince días, dada la urgen- 
cia del caso, contados hasta el 6 de 
Julio próximo; para la ejecución de las 
obras de reparaciones necesarias en el 
edificio que ocupa la. escuela N° 12 
deí Consejo Escolar 14, de acuerda 
con el pliego de ba^es y condiciones 
que tendrán' los interesados- a la vista, 
todos ios días hábiles en la Direc- 
ción de Arquitectura de la reparación, 
de 12 m. a 6 p.. iní. (Rodríguez Pe- 
ña 935, 2o piso). La apertura de las 
propuestas qu.? deberán presentarse es- 
critas a máquinas por duplicado y 
ajustándose er¿ un todo a lo quezal 
respecto establecen las Leyes ue Se- 
llos, Contabilidad y Obras Públicas,- 
tendrá lugar el día indicado a las 2 
de ía tarde, --- El secretario gene- 
ral. 



v-6 julio. 



Llámase a lie, ición por el témínoi 
de treinta días, para la ejecución de ías 
obras de reparación necesarias en ei 
edificio cuie ocupa la escuela Norma! 
del Azü!^ (Provincia de Buenos Ai- 
res), de acuerdo con las bases, pliegos 
de condicionen y cómputos métricos- que 
estarán a disposición de ios interesados, 
en íá Dirección de Arquitectura de la 
Repartición, . Rodríguez Peña 935, y en 
Escuela Norma! ele! Azul, todos los 



,,días hábiles d 



- 1' 



a 6 m rm 



A los efectos deí Art. 1053 d 
Ordenanzas de Aduana, se 
José Cirri-y a todas las oerso 



tino^ Trinidad González, María Colia- 

v-4 julio. I /.'o, Míni.ieía Máximo, Vicenta Molino 

] Torres, Alaría Gaete/ Alaría Campana, 

de las j María Rosario, Benita Billalooga, "para 

cita 



se consideren 



que 



con derecho a un imper- 



meable ■ que íe fué seeues tráete 
cha persona er 
día introducidos ó 



di- 
momentos oue preíen- 



parezcan ante ía oíicma ce 



\<A 



a .'plaza; para 



que coíiT-- 
subscripto 

dentro del término de 5 días, contados 
desde la primera publicación del pre- 
sente edicto^ a fin cíe tomar ía interven- 
ción que les correspondan en el Ex?ie- 
cHente í^ 134,. Letra L, de! corriente 
aíio, bajo apercibimiento de 



resolución en rebeldía. 
la Capital. — Asesor 



c 



dictarse 
Aduana de 



Junio 30 de 
Asesor Letra* 



na y ¡Mímanos. — 
1914. — A, M. Caourro, 
lo. ■'— Jefe de Sumarios. 
v-7 julio. 



A los efectos del Art. 1053 de las 
Ordenanzas de Aduana, se cita -a 
Benito Estrada y a todas ías personas 
que se consideren con derecho a un im- 
permeable que le fué secuestrado a di- 
cha persona en momentos que preten- 
día introducirlo a plaza;" para que 
comparezca ante ía oficina del subs- 
cripto dentro del término de cinco 
días, contados desde la primera publi- 
cación del presente edicto, a fin de 
tomar la intervención que les corres- 
pondan en el Expediente" N° 269, Letra 
C, del corriente año, bajo apercibimien- 
to de dictarse resolución en rebeldía. 
— . Aduana de la Capital. — Asesoría 
y Sumarios. — junio* 30 de 1914. ~ 
A. M. Capurro, Asesor Letrado. -— Je- 
fe de Sumarios. 

v-7 julio. 

Contaduría General dé la Nacías 

. V:; Por disposición de. ia Contaduría Ge- 
neral de la Nación, se cita, y emplaza 
aí señor Juan Serrón, para que den- 
tro del término de diez días, a con- 
tar, desde fe Efímera publicación del 



q ie comparezcan a estar a derecho 
en el juicio iniciado por Saturnina Ra- 
mos de Casares, contra la Sociedad 
<-:Ei Moncongo», sobre liquidación y di- 
solución de la misma, baio apercibimien- 
to de nombrárseles Defensor de Au- 
sente;;, s'i no compareciesen,— Buenos 
Aires, Junio 13 de 1914. — José -F. 
Ocíerigo, secretario. 

Oí. -v - 16 julio. 

Cons'ejo Mado&ai é* Edacacife, — U 

díadéft 
Llámase a licitación por el término 
de treinta días, dada la urgencia del 
caso, para la construcción de un edi~ 



ncio escolar en el terreno di 



pror. 



ae este Consejo, .sito en ías calles Cbu- 
but y Amambay (Parque Centenario), cíe 
acuerdo con ios ' píanos y pliegos.de 
condiciones que tendrán los interesados 
a ía vista, todos los días hábiles de 
12 a p. m. f en la Dirección .Gene- 
ral de Arquitectura de la Repartición 
(Rodríguez Peña 935—2° piso). 

Las propuestas deberán presentarse 
escritas a máquina, por duplicado en 
el sellado correspondiente y acompaña- 
das del depósito de garantía gu.q '¡mar- 
ca ía Le}^ rechazándose aquéllas que 
no_ llenaren tales requisitos y serán 
abiertas en presencia de los interesados 
que concurran al actor a las 2 p. m. -- 
Buenos Aires, Junio 27 de 1914. — 
El Secretario General. 

v-3 agosto. 

Llámase a licitación pública por el 
término de treinta días, para la ins- 
talación de alumbrado eléctrico en el 
local de la 'Escuela Ñ<> 4 del Con- 
sejo: Escolar 13°, .aprobándose al efec- 
to el presupuesto *yi pliego de condición 
ríes confeccionados por la Dirección Ge- 
neral de Arquitectura. La apertura de 
las propuestas , que deberán presentarse jcucim de las reparaciones necesarias 



Las propuestas, que deberán presen- 
tarse por duplicado, escritas a máquina, 
y en un todo de acuerdo con lo que 
al respecto establecen ías leyes de se™ 
ílos, Contabilidad y Obras Publicas, se- 
rá«i abiertas en presencia de los intere- 
sados que concurran al acto, eí día 
20 de julio próximo-, a. las 2 p. m., 
en la Secretaría de la Repartición, Ro- 
dríguez Peña 935, y en la Escuela Nor- 
mal del A/uul — "Buenos Aires, junio 
17 de 1914. — Ei Secretario General 
v-20 julio. 

Llámase a nueva licitación pública 
por el término de treinta días, a con- * 
lar del 17 del corriente, para la eje- 
cución de las reparaciones necesarias 
en los edificios escolares .de. Pintos, 
Exr>'. 1007-3); Guardia Escolta, (Expe- 
diente 1066-S)'; Averías, (Exp. 1005-S); 
Clodomira, (Exp. 101Í-S); Tacañiías, 
(Exp. 1010-S); y Banderas, (Expedien- 
te 100Q-S), de ia Provincia de San- 
tiago- del Estero, de acuerdo con los 
presupuestos y pliegos de condiciones 
que podrán consultar los interesados 
en la Dirección General ele Arquitec- 
tura de la ' Repartición, (Rodríguez Pe- 
na 935), todos los díaa hábiles, de 12 
iú. a 6 p. m-. ■ ' ' 

La ap&ríuTSL de . las propuestas, que 
deberán ser presentadas por cada edi- 
ficio, escritas . a máquina, por dupli- 
cado y de coiiformidad a Ías Leyes 
Je Contabilidad y: de Obras Públicas, 
:endrá lugar ei día 17 de Julio pró- 
■timo, a las dos de la tarde, en ia Se- 
cretaría de este Consejo. 

Se 'hace- presente que esta licitación 
tendrá tam bien lugar en ía Inspección 
Seccional de Escuelas de la Provincia 
de Santiago dei Estero, abriéndose allí 
■ f as respectivas propuestas en igual fe- 
cha ■-yj 'hora que en este Consejo. — 
Buenos Aires, junio 10 de 1914. — 
Ei Secretario , General. 

v v-4 7 }uik> ; . : 

Llámase a nueva licitación pública 
por el término de treinta días, a con- 
tar del 16 del corriente, para la eje- 
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en el edificio escolar de «Santo Domin- 
go», Partido de Maipú, Provincia de 
Buenos Aires, ocupado por la Escuela 
Nacional No 82, de acuerdo con los 
planos, presupuestos y! pliegos de con- 
diciones, que podrán ser consultados 
en la Dirección de Arquitectura de es- 
ta Repartición, todos los días hábiles 
de 12 m. a 6 p. m 

La apertura de las propuestas, que 
deberán ser presentadas por duplica- 
do, escritas a máquina y de confor- 
midad a las Leves de' Contabilidad, 
y Obras Públicas, - tendrá lugar el día 
16 de Julio próximo, a las dos de la 
tarde, en la Secretaría de este Con- 
sejo, Rodríguez Peña 935. — Buenos 
Aires, Junio 10 de 1914. — El Se- 
cretario General. 

v-ló julio. 

Llámase la licitación pública, por el 
término de treinta días, a contar del 
22 del corriente, para la ejecución de 
las reparaciones* necesarias en el 
edificio escolar de Rubia Moreno, 
Provincia de Santiago del Estero, 
(Exp. 100S-S.), de acuerdo con los 
presupuestos y pliegos de condiciones 
que podrán consultar los interesados 
en la Dirección General de Arquitec- 
tura de la Repartición, (Rodríguez Pe- 
ña 935), todos los. días hábiles de 
12 m. a 6 p. m. 

La apertura de las propuestas, que 
deberán ser presentadas por duplicado, 
escritas a máquina y de conformidad 
a las Levss de Contabilidad y de 
Obras Públicas, tendrá lugar el día 
22 de Julio próximo, a las dos de la 
tarde, en la Secretaría de este Consejo. 

Se hace presente que esta licitación 
tendrá también lugar en la Inspección 
Seccional de Escuelas de la Provincia 
de Santiago del Estero, abriéndose allí 
las respectivas propuestas en igual fe- 
cha y 'hora que en este Consejo. — 
Buenos Aires/ Junio 15 de 1914. — 
El Secretario General. 

v-22 julio. 



-er- 



ra la provisión de artículos de ves- 
tuario y equipo necesarios para el 
año 1915. 

Por datos y pliegos de condiciones* 
ocurrir a la 3 a Sección de Secretada, 
de 12 mí a 6 p. m. — Capital Federal, 
Mayo 22 de 1914. — José E, Rodrí- 
guez* Coronel Secretario. 

v-17 julio- 



Biiisterii k liiin 



Prefectura General de Puertos 

' Por disposición del señor Prefecto 
General de Puertos, dictada con fecha 
9 de Junio del ¡corriente año, en el ex- 
pediente No 13466, letra J, se ofrece 
en propiedad a quién o quiénes se 
comprometan a sacar a su costa, ? . el 
pontón nacional «Segunda Angelíta», 
que se encuentra abandonado en la ri- 
bera Sud del Riachuelo, pasando los 
astilleros D. K. D., en nial estado 
de conservación. 

Los interesados deberán presentar la 
solicitud respectiva en esta Prefectura 
General, Reconquista 281, dentro del 
término de treinta días, a contar des- 
de la primera publicación del presen- 
te. — Buenos Aires, Julio 1» de 1914. 
—Tomás D. Peña, oficial nrayor. 

v-7 agosto. 



9 efe 1914. Tomás D. Pena, Oficial 
Mayor. 

i t v-17 julio 



KiHiitern ib Ira 



Intendencia de Guerra 
Licitación de vestuario y equipo 
Llámase a licitación pública para el día 
17 de Julio próximo! a las 2 p. m, s pa- 



Por el presente se cita, llama y 
emplaza por el término de (30) treinta 
días, a contar desde la primera publi- 
cación de este edicto a los que se 
consideren con derecho a un bote auto- 
móvil depositado en la Subprefectura 
del Puerto Bermejo, cuyas características 
son las siguientes: Eslora 5.47 metros 
Manga 1.44 metros Puntal 0.64 cms. 
Casco de acero en buen estado pinta- 
do de alumá ni o¡ y color verde en su inte- 
rior. Con motor a nafta a pila de 5 
a. 6 H. P. de fuerza. Tiene una capota 
de lona y cinco almohadones en buen 
estado. 

Los interesados deberán entablar Sus 
acciones por ante la Prefectura Gene- 
ral de Puertos, Reconquista 281, bajo 
apercibimiento de que si dentro del pla- 
zo establecido no se presentaren, se 
harán pasibles de lo que hubiere lugar 
por derecho. — Buenos Aires, Junio 



Por disposición del señor Prefecto 
General de Puertos, dictada con fecha 
9 de Junio del corriente, en el expe- 
diente N¿ 11,203, letra C. se ofrece 
en propiedad, a quien o quienes se 
comprometan a extraer totalmente, por 
su cuenta y cargo, los restos del an- 
tiguo muelle conocido per «Los Fran- 
ceses», ubicado en la costa del río 
frente a la Recoleta, para lo cual de- 
berán presentarse smte esta Prefectura 
General, Reconquista 281, por medio 
de solicitud, especificando las condi- 
ciones y tiempo en que efectuarán su 
extracción. — Buenos Aires, Junio 9 
de 1914, Tomás D. Peña, Oficial 
Mayor. 

l v-17 julio 

Por el presente, se cita, llama y em- 
plaza por el término de (30) treinta 
días, a contar desde ía primera publi- 
cación del presente edicto, a ios que 
se consideren con derecho a un bote 
i hallado a inmediaciones del Pontón Re- 
calada, cuyas características son las si- 
guientes : 

Nombre: «Vesubio». Eslora 4 me- 
tros. Manga 1,50 metros. Puntal 0,50 
centímetros. Con dos bancadas. Su cas- 
co está pintado de color plomo, se 
encuentra en buenas condiciones. 

Los interesados deberán entablar sus 
acciones por ante= la Prefectura Gene- 
ral de Puertos, Reconquista 281, bajo 
apercibimiento de IqUe si dentro del 
plazo establecido no se presentaren, se 
harán pasibles de lo que hubiere lugar 
por derecho. — Buenos Aires, Junio 
6 de 1914. — Tomás D. Peña, oficial 
mayor. 

v-15 julio. 



Por disposición del Sr. Prefecto Ge- 
neral de Puertos,, dictada con fecha 
5 de Junio de 1914, en el expediente 
No 4117, letra J\, se cita, llama y 
emplaza por el término de treinta días, 
a contar desde la publicación de este 
edicto, a los que se consideren con 
derecho a un bote encontrado el día 
24 de Abril ppdo., por el Capitán del 
vapor nacional «Doña Catalina», a fa 
altura de la boya N° 10 del canal 
sud del Puerto, de ¡a Capital y cuyas 



características son las siguientes : Etf-t 
lora 7,80 metros. Mang& 1,20 metros.. 
Puntal 0,80 centímetros, cuya construc^ 
ción es de dos proas, forro interior, 
pintado de colorado^ sin bancadas y; 
en general, se encuentra en mal es4 
tado. 

Los interesados deberán presentar sus 
acciones en forma por ante la Prefec- 
tura General de Puertos, Reconquista 
28'í ¿ bajo apercibimiento de lo que hu- 
biera lugar por derecho. — Buenos ÁU 
res, Junio, 5 de 1914. — Tcmi'ás D. Peña* 
oficial mayor. _ « ' 

v-15 julio. 

Por el presente se cita, llama y em- 
plaza por el término de treinta (30) 
días, a contar desde la primera publi- 
cación de este edicto^ a los que se con- 
sideren con derecho a un bote re- 
recogido por la Subprefectura de San 
Nicolás, cuyas características son la® 
siguientes: Eslora 3 toietros 47 centí- 
metros, manga 1 metro 31 centímetro; 
puntal 0,43 centímetros, con trece pa- 
res de curvas de pino, blanco, roda 'y\ 
. codaste de pino de tea, forrado con pina 
blanco, con dos bancadas y pintada 
interior y exterior de color marrón. 

Los interesados deberán entablar sus 
acciones por ante la Prefectura General 
del Puerto, Reconquista 281, bajo aper- 
cibimiento de que sí dentro del plaza 
establecido mo se presentaren, se harán 
pasibles de lo que hubiere lugar por 
derecho. — Buenos Aires, Junio 3 dé? 
1914. — Tomás D. Peña, oficia? ma* 
yor. .. tí -, 

v43 julio. 

Por el presente se cita, llama y em- 
plaza por el término de treinta (30) 
días, a contar desde la primera publi- 
cación de este edicto, a los que se con- 
sideren con derecho al pontón «Guazú»^ 
que se encuentra abandonado en el 
Riachuelo, con inminente peligro de} 
irse a pique y tiene ias siguientes 
características: Eslora 17 metros, man- 
ga 5,64 metros, puntal 1,68 metros, to- 
nelaje 34,24, casco de hierro, para que 
dentro del término establecido, se pre- 
senten a entablar sus acciones en for- 
ma, por ante la Prefectura General del 
Puerto, bajo apercibimiento de lo que 
hubiese lugar por derecho. — Buenos 
Aires, Junio 3 de 1914. — Tomíásí 
D. Peña, oficial mayor. 

v-13 julio, i 



%/ 



'ubiicás de la Nación. — 18 bis Seria 

Comisión Administradora de! Fmú® da Caminos. — Ley 53S5 
Salto a licitaeiín hasta si 1§ de Julio .próximo a la I p. ei?, pira ¡3 ejecución 'de trabajos en los caminos de íes siguientes zonas : 



DESIGNACIÓN DE LáS DEBAS 



10 
n 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 



Movimientos de tierra 

Transporte de tierra ....... 

Excavación para cimientos. 

Hormigón 1: 3: 5 e . . . 

Hormigón 1: 2: 4 

Enlucido 

Ripio para calzada 

Acero laminado 



Plomo * 

Expanded metal N.o 10 

Fierro forjado y galvanizado... 
Manipostería de ladrillos 1: 3. 

Toma de juntas 1: 2. 

Transporte y colocación caños. 

Revoque 

Piedra 

Madera dura 

Limpieza de! terreno. . . . . 

Presupuesto aproximado 

Plazo 



CAMINOS DE 



ACHERAL 
A LOS ROBLES 



ALTO VERDE 
A MEDINAS 



SÍMOCA A LA 
RINCONADA 



ARCADIA 
A GASTONA 



OBSERVACIONES 



nr 

te. 



m° 
m 2 
T 

m 2 
m 3 

km 

$ 

días 



18344,021 



104,642 

26,165 

12,533 

54,00 

16,200 

6.648,120 (c) 

36,800 
376,350 
211,280 
92,437 
202,41 
47,556 



7,100 

22350 

150 



20900,000 



169,353 

33,618 

22,724 

86,80 

64,800 

1.716,980 



84,046 

251,17 

14,190 

13,69 

0,680 

9,318 
20,385 

120 



20.386,580 

1 004,530 (a) 

288,092 
61,422 
28,704- 

103,80 
57,240 

6.061,598 (d) 

56,440 
487,280 
24&J20 
124,432 

237,63 
6,250 



5.555 

7,305 

25.975 

150 



14.390,820 

1.154,373(b) 



25,326 

81,42 
19,822 



5,200 

10.600 

90 



(a) a 100 m transporte 

(b) a 80 m 



(c) colocado y pintado 



CONDICIONES DE PLAZO.— Los plazos de las propuestas para las diversas obras no deben exceder en ningún caso de loi plazos oficíales, ios que se empezarán a 
contar des le ia fecha de los respectivos replanteos. Las propuestas que no se ajusten a esta condición, no serán tomadas en consideración. 

Las propuestas deberán ser enviadas & nombre del señor Secretario de la Comisión Administradora del Fondo de Garrimos — LavaUe Í20 — bajo sobre 
rerrado y lacrado con ía siguiente inscripción «LICITACIÓN DE CAMINOS DE LA LEY 5315».— No serán consideradas las propuestas que se reciban pasadas las 1 p. m. 
del día Miércoles 15 de Julio próximo, establecido para la apertura de las mismas, —Los interesados que deseen concurrir al acto, podrán hacerlo. Para datos, pliegc¡¡ de 
especificaciones y fórmulas, dirigirse directamente; a la Oficina Técnics: - Lavalle 120.- Buenos Aires. 



Se previene a ios señores proponentes que, diez días después de hecha la adjudicación de las obras y que oportunamente se hará conocer por la Secretaria, de» 
los interesados concurrir a suscribir los contratos respectivos; Sa inobservancia de esta disposición dará margen a que su nombre sea elimin " ' *" " ~ 



berán 

tratistas de la Comisión. 



minado áel Registro de Con« 



EL SECRETARIO. 



NOTAS 1.— Se previene a Sos interesados que los avisos con detalles de la licitación de obras de la Ley 53 f -'5, sólo se publicarán en el «BOLETÍN OFICIAL» 
y anuncios fijados en las estaciones ferroviarias, 
2.-E3 cemento portland necesario para la ejecución de todas estas .obras será por cuenta del contratista, salvo donde se especifique lo contrario. 
3*— La Comisión exigirá fianza en efectivo o personal a su satisfacción para la entrega de los siguientes equipos, cuando a pedido de los interesados o por 
rec!amarlo : el contrato, aquella decida proveerlos: 1), rodillos compresores; 2), motores tractores; 3), máquinas de abovedar; 4), carros aguateros; 5) 
material decauville. — La verificación d£ la fianza y la determinación de su valor será hecha por Almacenes Genera/es. 
- % — Se recomienda que las propuestas relativas á caminos que forman grupo con un plazo único en cada localidad se presenten en conjunto, porque la 
adjudicación se haíá de preferencia en esa ferina. 
5.—Cuando se adjudique a un, v inismo^ contratista obras en diferentes zonas se exigirá para cada contrato un aumento en el depósito del 50 % de 

la fianza sobre la ordinaria del 5 % del monto de 3a propuesta. 
6, La J3fícina¿Técriica establecerá en cada caso el plantel mínimo de obreros que el contratista quedará obligado a mantener en la obra, 

v-15 júlia 
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Obras Sanitarias de la Nación 

Llámase a licitación pública hasta el 
día 7 de Julio próximo, a las 3 p. rn., 
para la provisión de materiales y apa- 
ratos con destino a instalaciones eléc- 
tricas. Pliego de condiciones, planillas 
y demás antecedentes en la Dirección 
General de Arquitectura, (Lima 287) 
►—Buenos Aires, Junio 6 de 1914. 

v-7 julio. 

Dfrecddn defiera! úq Obras Hidráu- 
licas 
Llámase a licitación pública para í¿ 
provisión de un tanque de 30.000 lifc 
tros, con torre, una bomba Worthing 
ton coa cañería» una caldera a vapos 
vertical* un motor eléctrico de 10 HP. 
un motor a nafta de 4 HP., acopladc 
a dinamia de 2,3 KW¡., una rompedora 
de piedra portátil, una mezcladora de 
hormigón con motor y caldera a vapor* 
una bomba centrífuga, impelente ro- 
tativa» dos bombas centrífugas con mo- 
tores eléctricos de 5. y 9 HP., respec- 
tivamente, un guinche a vapor para 
varadera de 45 a 50 HP., una caldera 
a raporj vertical, y una bomba de aire 
para buzo, con aparato de. bucear com- 
pleto, con destino a las Comisiones 
del Paraná Inferior, Paraná Superior, 
y Plata Medio. 

Las propuestas se presentarán en so 
tire cerrado el día 31 de Julio de 1914, 
antes de las 4 p. m., hora en que se 
procederá a la apertura de aquéllas 
en la Dirección General de Obras Hi- 
dráulicas^ por el Escribano Mayor de 
Gobierno, en presencia de los intere- 
sados que concurran al acto. 

Los documentos respectivos, se en- 
tregan gratuitamente en la Inspección 
General de Máquinas y Materiales. — 
Casa de Gobierno tercer piso. — Ma- 
yo 19 de 1914. 

O-v-31 julio." 
Ad&fi£isfiraci£n de los frerrecamtes ág 
Estado 
Perü 672 
Aviso de licitación 
Llámase a licitación privada hasta el 
día 13 de julio próximo, a las 2p. 
tn., para la provisión de ios siguientes 
materiales: 

6 Chapas de acero galvanizado, de 
(1/4") 6 x 1600 x 3500 m/m. 

6 Chapas de acero galvanizado, de 
(1/4") 6 x 1100 x 2500 m/m). 

6 Chapas de acero galvanizado, de 
(1/4") 6 x 1350 x 1700 m/m. 

6 Chapas de acero galvanizado, de 
(1/4") ó x 1200 x 3700 m/m. 

50 Chapas de acero dulce u ho- 
mo^éneo, perfectamente laminado, de 
1/4" X 4> x 8' ;(G x 1250 x 2500 
mlmL). j i ¡ 

50 Ch ! apas de acera dulce u ho- 
mogéneo, perfectamente laminado, de 
1/4" x $ x [Ky (6 x :1500 x 300G 
mimL). ¡ \ 

50 Cfíapas de ¡acero] dulce u ho- 
mogéneo, perfectamente laminado, de 
3/16" x ' 4' X S' (5 x 1250 x 2500 
uta). i ■ 

50 Chapas de (acero dulce u Ho- 
mogéneo, perfectamente laminado, de 
3/16" x 5' x 1' ;(5 x .1500 x 3000 

vám ^ I j - < ! u lj I ¡ l I II i 

j-«¿ propuestas deberán ser presen- 
tadas de acuerdo a la Ley de Obras 
Públicas de la Nación, f se ajustarán 
en un todo al pliego 'de condiciones 
que está a disposición de ¡os interesa- 
dos en la Oficina de Compras de esta 
Administración, todos los días hábiles, 
de 1 p. m., a 3 p. m. 

Las propuestas serán abiertas en es- 
ta Administración, el día y hora in- 
dicados, en presencia de los interesados 
kfue concurran al acto. — Buenos Aires, 
Junio 13 de 1914.— La Administración. 

v-13 julio. 

Ofrecerá O&ieral ú® Puentes $ C& 

Llámase a licitación pública, hasta el 
día 13 de Julio de 1914, a las 2, p. 
m., para la ejecución de las obras de 
pavimentación de las calles Méjico y 
Azopardo, frente a la Escuela indus- 
trial dfe Ja Nación. 

Datos en la Dirección General de 
Puentes y Caminos, La valle- N° 1206 
— Buenos Aires, Junio 29 de 1914. 

v-13 julio 



taene g§ Airitvltiin 

eneran be patehtesIFiííveiciAh -T huus de 
feéricas ie comercio i oe miiciltuih 



URCAS SOLÍCÍTáBSgí 

Acta No 45834 




DRENDNOUGHT 

SCGTCH WHISKy 

\ Af^Aj LQ^ND ON & BIRMINGHAM < 



- <ék 



ÚNICOS INTRODUCTCÜES , 
BUEH05- A1ÍIE& 



Acta N^ 45.847 



Junio 25 de 1914. — Ruther Ford 
y| Kay. — Whisky, de la clase 23, 

v-6 julo. 
Acta No 45817 

Junio 25 de 1914. — Pierre Charles 
Alexandre Le Grand. — Substancias 
alimenticias O empleadas como ingre- 
dientes ;en la alimentación, de la cla- 
se 22. 

v-6 julrd. 





Jiinioi 26 de 1914. .— Santiago Ropok», Serra y Franceschini — Rehira _r 
cohóhcas, no medicinales, de la clase 23. *. :i +¡2 

~". ". Acta N" 45.854 " ~" ^~ ~—^± .M¿ " 



La Germose c9t cmp'oyíe dsn- 
le iraitemer.i de ¡a Coqueluche, 
de ees gravas co^£/íc.-iéi£í«s er 
eaoa ¡a / óux nervewse 

DQSCS i 
EKfants : 
Jusqu'é i en: 4 cuilkrées á café 

par jour ; 
De i á ) ans • , cmilerée a café 

loutes les a bcurea- 
Au-dessus de } ans : i cuillerde k 
dessen. toutes les deui heures. 
Au-deasus de (2 ans : 6 cuiileréea 
a bouefac 
Adultes : 
Par cuitlcríes á bouebe 
Pour ees deses, consulter aussi 

? rli du fiawn en Franca : 5 U 

céPOT Gáis¿RAt en íramcb ■ 

nuRuoE eeaTBALE defrarcb 

3 i . Hue des ^opca!ns-íS , Hy¿fes 
PARÍS 



Junio 25 de 1914. — H. Bayrac. — 
Un producto medicinal y farmacéutico, 
de la clase 2. 

, v-6 julio. 



Acta Na 41.267 





Junio 26 de 1914. — Selasco, Simonet- 
ti y Cía!. — < Seda de doser, de la clase 16. 

v-8 julio. 

Acta N^T5Í8óF" ™ " 




Juínioí 9 ¡de 1913.— Luis Escobar Cer- 
da. — i ababos, cigarros y cigarrillos, 
rapes y artículos para fumadores, de la 
clase 21 (substituida). 

v-S julio. 
Acta N¡2' 41.270 




Jumo 2o de i914. - Selasco, SimOneft 
mL \r ^^ en general, en carre. 
teles, ovilios y madejas, de la clase 16, 

v-S julio 1 . 



Acta.N» 45.840 




Junio 27 de 1914. — Under 
Feed Stoker Conipany Of América. 
— Un aparato especial, aümentador de 
combustibles, para hora alias de calderas 
y sus similares, de la dase 14. 

^ v-8 julio-. 

Acta Ño 4582Í " 





Jujniíoi 9 de 1913. — Luis Escobar Cer- 
da. — Tabacos, cigarros y cigarrillos, 
rapés y artículos para fumadores, de la 
clase 21 (substituida). 

v-8 julio: 



JuniíS 25 de 1914. — Unión Des F¡abri- 
cants. — . Substancias y pioiuctos usa- 
dos en medicina, farmacia, veterinaria 
e higiene; drogas naturales o prepara- 
das, aguas minerales y vinos y tónicos 
medicinales, insecticidas de uso domés- 
tico, -de k clase, 2. 
í-úuJ LüJjJ Uj^ l^ í ! I . v-6 juLs. 



Jimio 26 de 1914. -, Waíter Schom 
— Bebidas en general, no medicinales,; 
alcohólicas o no, alcohol, de la cla-i 
se 23 (envase). 

• . V-S julio, j 
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Acta Ns 45.856 



ffiiS 




junio 27 de 1914. ~ M. Creer o y, Cía; — Máquinas y aparatos para toda clase 
de industrias na comprendidas -en "otras clases, partes de las mismas, accesorios! 
y complementos para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e implementos de agri- 
cultura, avicultura, apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicultura y selvicultura, 
tonelería, de la clase 5. v-8 julio. 



Acta NQ 45.857 



&ÁE 



Acta N» 45.852 




Junio 26 de 1914. — Selasco, Simonetti y Cía. 
la ciase 16. 



Cordón é para ojales, de 
v-8 julio. 



Acta Ne 45.853 



0. 








Junio 26 de 1914. — Selasco>, Simonetti y- Cía. 
ia clase 16. 



Cordoné para ojales, de 
v-8 julio». 



Acta N& 45.855 



Junio 27 de 1914. — M. Crego y Cía. — Ferretería, cuchillería, pinturería, ca- 
bullería, cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojala- 
tería, cables no eléctricos, lonería, marcos y variljas, cestería, de la cíase 10. 

v-8 julio. 

] " " ' Acta N* 45.858 — " 





Junio 27 de 1914, — M. Crego y Cía. -~ Substancias vegetales, animales y mU 
nerales en estado natural o preparadas para uso en la manufactura, edificación 



y uso doméstico' y ffue no están incluidas en otras clases, de la clase 3. 



v-8 julio. 



Acta N^ 45.859 



' 4 ¡Reo\^ 



jimio 27 de 1914. — M. Crego . y Cía. — Substancias químicas usadas en las 
industrias, fotografía, investigaciones científicas, en los trabajos agrícolas, de 
horticultura, substancias anticorrosivas, de la clase 1. 
i v-8 julio. 



b¿.i,J 




Acta Nff 45.844 



Rheumasan 

Junio 26 de de 1914. — Max Hellmuth. 
— Substancias y productos usados eu 
medicina, farmacia, veterinaria e higienq 
drojgas naturales o preparadas, inseclict 
das de usoí doméstico, de la cíase 2. 

v-8 julio. 



Acta N"Q ; 45.843 




EGl^ 



Junio 27 de 1914. — M. Crego y Cía. — Aparatos y artículos de calefacción, 
ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia, artículos sanitarios, máquinas, 
aparatos y artículos para limpieza en general, lavado, lejivado y limpieza de 
ropa, de la clase 14. . - ■ v-8 julio. 



Acta Ns 45.862 



' Junid 25 de 1914. — Alfred Gude y, 
Co. <— Productos químicos i farmacéu- 
ticas, de. te clase 2, ¡ , v ¡ 

UljttLlMíJ U-l ^-l 1-L.Í ^ fa li & 



Junio 26 de de 1914. — Max Hellmuth. 
— Substancias y productos usados en 
medicina, farmacia, veterinaria e higiene, 
drogas naturales O' preparadas, insectici- 
das de ;usoi doméstico', de la cíase 2. 




Junio 27 de . 1914. — Under Feed Stoker Company Of América. 
— 'Máquinas y aparatos para toda clase de industrias no' comprendidas en otras ^ 
clases, ptartes de las mismas, accesorios y complementos para bucear, filtrar. Má 

ri cultura, avicultura, apicultura, piscícultu 



quinas, aparatos e implementos de ag 

itíí lechería^ vitivinicultura y selvicultura, tonelería, de Ja clase 5 



.lU LJ .Ajsú ,. LüJ ¿id .. IslíáA : ú 



y-8 julio. 
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'Acta N<» 45.805 
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Acta N« 45.795 



junio 24 de 1014. — Freixas Urquijo y Cía. — Substancias alimenticias 
" empleadas como ingredientes en la alimentación, de la ciase 22. 

v-6 julio. 

______ ___^ o 45/793 




1 Junio 24 de 1914. -—. Freixas ürquiijo y Cía. — Ferretería, ¡cuchillería, pin- 
turería, cabullería, cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de menaje, de 
¿azar, y hojalatería, cables no eléctricos, lonería, marcos y varillas, ees-' 
¿ería,_ de la clase 10. v-6 julio. __ 

,„ ~_ __ Acta N ^ 45 ^ 94 ^ : , , ' i ; . i 




¡ junio 24 de 1914. — Freixas Urquijo y! Cía. —Armería', explosivos, úti- 
les y .accesorias de caza, y guerra, equipos militares, de la clase 11. 

v-6 julio. 



Acta No 45827 




Acta No 45836 



CAMELLO 



' juniü 25 fcíe 1914. — Unión Des Fabri- 
«aats. — .ftebidas en general, alagh§Lh 
m§ Q no¿ alcohol, de la clase 23 



k¿ü. 



**" 




Junio 24 de 1914. — Freixas Urquijo y Cía, — Máquinas, aparatos y 
elementos de transportes, en general, parte de ellas y accesorios, de la cla- 

v-6 julio. 



se 12. 




aeco: 



junio 24 de 1914. — Freixas Urquijo y Cía. — Mueblería, ebanisierw 
icoracióii, tapicería, colchonería, carpintería, de la dase 13. 

______ v-6 julio. 



Acta No 45.797 




TT" 






■^m^J< 



Jimia 2a de 1914. .— Peek Brothers y 
Winch Limited. — Substancias alimen- 
ticias í» em pleadas como ingredientes 
cii la áliniettíaeióa, de la clase 22* 



Junio 24 de 1914. — Freixas Urquijo y Cía. — Aparatos y artículos de 
calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia, artículos, sa- 
gitarios, máquinas, aparatos y artículos para limpieza en general, lavado, 
lejivado y limpieza de, ropa, de la cíase 14. 

' v-6 julio. 



Acta No 45812 



Junto 24 de 1914. — Les FHs de 
L .Braunechweig', Fabrique, Electrón, S. 
A. — Relojería y cronometría. Joyas, 
metales y piedras precisas, esmaltes, 
^ «Sbjetos de oro, plata p platinó, de la 
clase 8 






v-6 julfct 



Acta No 45837 



ercuies 



Junio* 25 de 1914. — Compañía Cck 
mercial Sud Amaricana. — Substanciad 
vegetales, ¡animales y minerales en es* 
tado natural o preparadas para uso e£ 
la manufactura, edificación y uso do< 
méstic© y que no están incluidas el 
-■«¿ras <;lasgs¿ de U clase 3. 

v-6 juigtt,,- j 



^J^^Í^^K^S^^^W^i 



^y^W^^^á^^^^.?.f!^^^^^irj^"^i¡' 
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Ada No 45830 




Acta N# 45.7f§ 




; Junio 25 de 1914. - A, S, No;W.:gian Canners'iZxj ort Office. — Alimen- 
tos conservados herméticamente, de íu ciase 22. 

v-6 julo. 

c . .. „ . . -^^~ c T a > s y Q 45332 




' Jumo 25 de 1914. — Ganduxer Zuhiaurre y Co. — Cigarrillos en general, 

de la ciase 2U_ v- 6 julo. 

~ ' Acia No 45839 



Íp)r?raDí] Arap 
iü>L^irOlM¿^lralty 



(TL 



i/\i ú k¿> o 



lk 



Y 



Junio 25 de 1914, 
i clase 22, 



A. O. Mo reirá y Cía. — Yerba mate, en general, de 

v-6 julo. 



Acta Nfi 45.851 

Coraza 



Z? 

^ Junio 26 de 1914. — Seíásco, Simoneí- 
& y Cía. — Hilos, Jaivas y sedas en gene- 
ra], para ceser, bordar y otros usos, de 
& dase 16. 
i _ ■ v-8 julio. 



Acta Ns 45.8 tó 

ülasiarbóii 



Junio 26 de 1914. — Pedro Vilíanueva. 
— Carbones naturales y aríiíidales, con> 
bustibles sólidos y líquidos, de la cla- 
se 3. _ v-3 julio. - 



Junio 24 de 1914. — Freixas Urquijo y Cía. — Instrumentos q 
eos, de medicina, de física, matemáticas, científicos y veterinarios, 
[os__eléctnco3, de la clase 6. v-6 _ 

" ~ Acta" No" 45/790 ~" 



menos 
iulio. 




Junio 24 de 1914. — Freixas Urquijo y Cía. — Instrumentos y apara- 
tos musicales y sus accesorios. Música y aparatos tocadores automáticos, 
de la cíase 7. ■^ v '^ Julio. 

*™~— ~ — ~ - ! ActaT" N^ 145.791 " ' 







Junio 24 de 1914. — Freixas Urquijo y Cía. — Relojería y cronometría. 
Joyas» metales y piedras preciosas, esmaltes, objetos de oro, plata o pla- 
tino, de la clase 8. v-6 julio. 



Acta No 45820 - 




Juniafc 35 de 1914. — Unión Des Fab'ri- 
cants. — Substancias químicas usadas 
en las industrias, fotografía, inves- 
tigaciones científicas, en los trabajos 
agrícolas, de horticultura, substancias 
£ntic#rrosira$, de la clase 1. 

v-% juld. 



Acta No 45823 




Juno 25 de 1914. — Unión Des Fabri- 
canas. — Confecciones, calzados, sastre- 
ría, sombrerería, pasamanería, bonete- 
ría, molas, puntillería, abaniquería, pa- 
ragüería, mercería, guantería, perfume- 
ría, tafiletería, de la clase 16. 

\~§ ju!¿». 
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Acta No 45.792 




Acta No 45.786 






T 






%^JZB 



=*^\* 



junio 24 de _1Q!4. ----- Freí xas Urquijo y Cía. 




IX 






Junio 24 de 1914. — Freixas Urquijo y Cía. -~ Substancias vegetales 
animales y minerales en estado natural o preparadas para uso en la' mamn 
tetara, edificación y uso doméstico y que no están incluidas en oVas 



rfn. 



es, de la cíase 3. 



\rtieuIos de cerámica 



:n general, cristalería, artículos de bronce, electro-plata y metales no óre- 
nosos^ bronces y marinóles de arte, artículos de fantasía, íovería falsa, ju- 
guetería, artículos de deporte, juegos, naipes, ornamentos de' iglesia, objetos 
te arte puuaüos, esculpidos, grabados, litografiados y similares!, de la cíase 



v-6 julio. 



Acta No 45.788 









Y // \\ vs^sa, ) ..£>.. *r \i \\^A/K.r ,w,M *- 


^■^..-.«^ . | 



Acta Ñor 45.785 




a\ /isa l\ 5 V X v\ v/ i ^ \P^ 

^VriJ "^anj vj 



r 

¡ij 




\ 

a 

|| 


-.- ^ " — — 


t-.-.l-rT 1 ^.-. :'.-.;:.-. .-..'.' 





mn r¿ 4»p u 

i I# tí ^ fci g* *& ^ ^ 



¡IV 









^a,^^\ 



?\^zy» 



Junio 24 de 1914. 






^í^íf ^D^a^^i^^ 



a^^OH 



, r ic lí j 14 '. "7 í\ rcí - as Urquijo y Cía. - iviaqumas y aparatos 
aa cíase de industrias, no com preuendas en otras ciases, pa^es d- íss 
.ísmas^ accesorios y compíeinentos para bucear, liltrur. lúáquin;^ aoara- 
>s e jmpicmcrítos de agTícuííura, avicultura; apicuHura, piscicuíiur^ íecn^- 
d., vitivuucuitura, y selvieuíiura, tonelería, de la clase 5. 5 



r^i fri.'ííi rC r í':p 



Mí; 



v-6 julio. 



Acta No 45.7S7 



\/£?";a j^ M.^V % 



_ ^ rrcixas Urquijo y Cía, — Substancias y nrodrOos 

r»r a n^wHÍ m . C ' ma; - hirmada ' veterinaria e higiene; drogas naturales "o 

Pitpaíauas ,.^u.^ nuncraies y vinos y torneos ruediciiíaleq insecticidas de 
uso domestico, cíe Ja dase 2, J v-§ in\¡o 

No 45 . 784 ~~ "' " . 




^ \>. 



V t-'i 






■■^¿?v *,¿/ ->^- 



IM ^ :&! &í¡ ü>a5 ^?a ^ .raí 






P^ p! feü ira 1 I^r W M M 
M %a tú ¿ív C-íí rfa- ría ^:n:.-a 



II 


g pB gp /ia7Wa>, III 


* u 


P^5e> 



y { 



l\ 



i ^a : e;:'--'.:.-r ^'"a-a.^ ,.:.> K ' " ~a.-r~ r\ 



Junio 
das en 



24 de 191 4 



f 1 ae ( hJl4 : ™ rrei: <^s Urquijo y Cía. - Substancias químíras «sa- 
las ^uausaaas, totograha, investigaciones científicas, en los ira- 
: nueoms, üe horticultura, suostancias anticorrosivas, de' la cín^e t 



;no 24 de 1044. - 
sirias, trabajados c 
aactos de fundición, 






breraas ( ürqu!j0 y Cía. — Metales usados en las 
a medio tía bajar,: no comprendidos en otras clases, 
herrería y calderería, de. la clase 4, 

, i . ... , .v-6 íuUo* í 



Acta No 



Acta No" 45326" 



v-6 [uíio. 




junio 23 de 1914. - Unión Des Fabri- 



ca nts. 
■apés y 



1'abüLO» 

ártica o.; 



la clase 21 



cigarros y ugarniios, 
para fumadores, de 



.v-6 julo. 




Jun:o 25 de 1914. — unión Des Fabrn 
cauís. — Substancias aíi/nenticais o ciih 
píeadns cono ijigredlen-es cu la alU 
mentación, de la clase 22. 



v-0 



jui: ; a 



,m 
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Acta No 45.7S3 



X 






K4¡& 



Wi 




o/-- --.-, 




i r 

!te 


~ "f/ 

% / 



\ ''■• Yoyk ; ' : — 'i- >A *iY, 

\ . ] | 

v ^,-o 



Junio 24 de ly'14. — Cleantho J. Pimcuides. — Vinos en general, de 

Ia"_c!ase_23. _ _ v -6 julio.__ 

' " ~ "" " "~~ Acta N--> 45814 ' 



Acta No 45811 



j Y;Míñ?Y-"- : 






'" ' ; -.. : ■'•■- ; ' : Y' •: AÉY '■':'•:■ :Y-' W Y^<M^VÍ^$&H'-^ 



!■■ £ 



.' ''Y- •'•'■'.. ' Y-Y"Ví: 
iÍY§ ; -YiJ;YÍ|§S5 

;;osYlfi 

*■ • "'. .."■-•sK->'ví 

oo\^;XYÍ^! 



te 



íy§é» 



wfl 



Y| f'fv'í 






"'■ A,YY .'i Y-H 
. .' '■ YY. -YYYYYiiYí Y- 1 , íjí 



junio 24 de 1014. — Sociedad Photo Drama Produdm>- Co., Sociedad en 
Comandita. — Cintas y películas cinematográficas, cinematógrafos y acce- 
sorios para los mismos, de la clase 0. " v-6 julio. 



^ii 







k^^^;^-:;^^ i YY-i,YYA'Y*Y /¿isi-i. 

|j:i:^^YYCYY¿.Y;4YÉ!K;-;i 



1 (^ 






§ II^A^^^^íuStS^ 



Acia N° 45S13 



^¡¡1 






C-*e'->. " C J 'CYv 
j^ \'f\i-'¡ .-, YY': 






Hé;ó;2 



s&¡ 



^^S^Ml£^á£^KSS ; ^S.'ífte:í 



WI 












"""""YYYa 



'■: : ';r::¥S-i 






Ylttííiiítllliittl íS 



.-4¿Y*1¡ 



*£-'¡; : ;-li¡ 



4h !//)/.,-? -r. 1 A^í^^'ÍA^ ^v^'^S^^ |fcY5;^ ;i :i 
petit "" " ourvuiv '¡i;^í : ' : Y; 

í^SISl^^e!l^^MSMí^^S^^^S^|YYY-:- 



f ".'í i¿p-v 



r 



lun'o "5 4p 1014. — Zóiia Schobstique María Protais tpouse de M. 

lienri (kore:es Lc-ui? SoS50¡i. ■- Un produjo para la limpieza de artículos 

en llenera]. Ye la cíase 14, (envo'o/io). 



v-6 julio. 



Acia No 45829- 



/íiY^x 






Jwf fí ^(r^Y # ; f ^^ Y^í^., Y-^ v vYY;'> íl'YYv^. 
"\Y.:^'-Y^Y"A '' Y ';. "■'.•'__..: A"-'' Y A -,... 



junio 25 de 1914. — Zélia Scholastiquc María Protais Epotise de M. 

Henri Georo-es Louh Sosson. — Un produao para la limpieza de artículos 

en o-cner-al, de la clase 14, (envoltorio). ^ . t . 

v-6 iiiho 



Acta No 458 i 5 



Acia No 4DtíJü 



$e/ie¿ácá/i£? 



junio 25 de 1914. — Martí, Coíí y 
Cía. — Yerba mate, de la clase 22. 

v-6 julio. 



Acta No 45816 






,^A-AY-i*Y : "' v; ! 






'fa 



V;;«> ?r "*^ES¡S' : -. 



;%^ 'Y 1^-^^ 



1 unió 
" Jeser 



Yi -Y,' : Y ' íY : : '"-^ •' ^ Y^i '-y' 

t. Portland Ccment Fabrik Rüdersford R Guthmann 

lentos y cales en general, de la clase 3. 



^^SÜf^Y^^AA 

£$&$^£m$M^i. - ^. ; Yí-; 



Y>IY?Sl^v 



•'•' ; '' : ' ..''.••Y ,; - •>>"■!.• /Y; ':'^\ 



junio 25 de 1914. — Socicté Anony- 
me De la Distilleric de la Ltqucur 

Bénédictine De L'Abbaye de Fécamp. 
— Bebidas en geueraj, aleoaoacas o 
no, aiconoT, ele la clase 23. ^ 

v-6 1111:0. 






,^1 






i^X^j^^ ;"'íY' Y^Y'i^ 



mmmm 



Acta No 45819 







í^^ 



Hf 



v-6 julio. 



a 5822 



Acta No 45824 



Junio 25 de ¿914. —Unión Des Fabri- 
cants. — Substancias vegetales, animo 



y minerales en estado natural o 

ara 11:0 en la manufactura, 

edificación y u: o doméstico y que na 



les 
preparadas 









fc'-i.rv'v^'-^ 



íim ; 25 ^e Iyl4. — Unión Des Fabri- 
cants. — Aparatáis y artículos de cale- 
facción, ventilación/ iluminación, refri- 
geración, "hidr^'.erapía, artículos sanita- 
rios, máquinas, aparatos y artículos pa- 
ra limpieza en general, lavado, leji- 
vado y limpieza "de ropa, de la cia- 
se 14." 

1 ,. , . : : V-6 JULO, 




junio 25 de 1914. — Sociedad Anó- 
nima Establecimiento» Americanos Gra- 
t rVí ._. Maderas de co istrueción, alqui- 
tranes, asfalto;, cenizas, tierras, piedras 
en bruto o talladas, ladrillos, baldosas, 
caño;, tejas, pizarras, mármoles, mol- 
duras de yeso, azulejos, mayólicas y mo- 
saicos, de la clase 3. 

v-6 jubo. 



están incluidas en o';ras ciases, de la 
cíase 3. 

v-6 julo. 

~ Acta Ño 45810 



Acta No 45835 



junio 25 de 1914. — Unión Des Fabri- 
cants. — Artículos y material de im- 
prenta, librería, papelería, litografía, 
encuademación, cartonería, enseñanza y 
dibu : o. Artículos de escritorio, máqui- 
nas d& escribir, calcular y de controlar 
Tincas, de la, clase 18. 




Junio 25 de 1914, — Peek Brothers 



y -Wincli Limited, 
coria, tés, cafés, 



Yerba mate, achi 
y otras substancias 
para 'infusiones y bebidas calientes, de 
la cíase 72. 

^-6 julo. 




Junio 24 de 1914. — Louis Pond y 
Charles Vriens. — Artículos y mate* 
rial de imprenta, librería, pepelcría P 
liiO^rafía, encuademación, cartonería^ 
enseñanza y dibujo. Artículos de escri- 
torio, máquinas de escribir, calcular y 
de controlar.. Tintas, de la cíase 18. 

v-6 julio. 
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Acta Ns"'27;4'25' 
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^Ácta :Nff'.45'.84K 



0>^*- 




^ junio 26 de 1914, — S. Fridman. — Artículos y material de Imnrenía, libre- 
ría, -papelería, litografía, encuademación, cartonería, enseñanza y dibujo Artículos 
de escritorio, máquinas de escribir, calcular y de controlar. 'Tintas, de la cía- 
________ __ " ' v-S julio. 



se 18. 



Acta N2 45.S45 



<***& 











i 






Septiembre 15 de 1909. ~ G. B. Pczzioí. — Vinos y licores,- especiad 
mente una creída a base de vino, huevo, y azúcar, de la clase 23 (modificada), 
: ■ ' y-8 julio. 









X: - x ^^-__ 



Junio 2G de 1914. — Matías Moreno Pavón. — Bebidas en general, no me- 
dicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. 



Acta N* 45,846 



v-b julio. 



Acta NQ 43.993 



■ ¡ %í. é$ñ ^ w£3 ^i; i- i-*' i/- - 
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Jani-0 26 de 1914. — Matías Moreno Pavón 
se 22. 

_ _ _ "Acta NQ 45.848" 



Aceites de Oliva, de la cía- 
v-S j u ! i o. 



¡enero 9 de 1914, — Coulinenta! Compañía Trasatlántica de Caotitchouc, So- 
ciedad Anónima. Sucursal Buenos Aires. — - Toda especie de tacones, suelas y 
accesorios de ^oma, caucho o malcríales análogos para calzado, de la clase 16 



(SUDSÚtLíRÍa), 



v-8 julio. 



Acta 



45.782 
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Junio 26 de 1914. — Selasco, Simoncttí y Cía. — Sedas para coser y bordar, 



de la clase 16, 



Acta N ( i 45.849™" 



v-b julio. 
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jnnío 23 de 1914. — Fernández, Caccurí y Cía. — Toda especie de aparatos 
para limpiar chimeneas o deshollinador,.. sus accesorios y componentes, de la cía* 

§& U A . _j_.j „¿ j .í i ., >.. ; ■' ... - .. . , V - v-8. julio,, c" ¿ 




. Junio 26 de 1914. — Selasco, Simonetti y. Cía, :—; Sedas para coser, bordar y 
ibíroá vtíso^ ele la, dase J^ ? - ; /. k^ x :: ^ ,^ ; ¡ . ,_ ; ^ ' y-8 julio; ■ 
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Acta "fí* 45.803 




Acta No 45.S04 



'Junio 24 de 1914. ' — Freixas Urquiío y Cía, — Electricidad, maquina- 
rla, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor 
y 'luz, telefonía, telegrafía y telegrafía sin lulos, de la clase 20. 

~* v-6 julio. 



Acta No45.S06 



!v;| 




L 
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junio 24 cíe 1914. — Freixas Urquijo y Cía. — Tabacos, cigarros y el* 
barrillos, rapés y artículos para fumadores, de la clase 21. 

' v -6 j ulio, 

~~ — Acta No 43,515 -— -— " 



i 1 ^fe. V^f» ^mm 



T ! ^ 
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W §<. fU- 



Noviembre 29 cíe 1913. — Domingo Barthe. — ■ Suhstatici, 
o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la cías 
c a d a ) . ^ 



limen tt cías 
2 (modifi- 



c 2 

v-6 julio 



Acta No 45/137 






¡mvo 24 de 1014. Freixas Urquijo y Cía. — Productos de la agri- 
cultura, horticultura, floricultura y arboricultora, no comprendidos en otras 
dase 'ñor «u estnoo de preparación. Animales vivos, de la clase 24. 
u ' v-6 itiho. 
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nidos en general. 



Abril 25 de 1914. - Barclay y Cía. - Telas y 
tejidos de punto, mantelería, ler.cena.de la case lo (^tiuuia)^ .^.^ 



L'.J| EV|¿^ 



Febrero 6 de 1914. — Raimundo 
Sorrcqtiieta. ■— Tabacos, cig'arros y 
cigarrillos, rapés Y artículos para fu- 
«íadores, de laclase 21 (sustituida). 

v-6 julio. 



'junio 2f de 1914. — Coíorrvbatti y 
Ca. — Bebidas en general, no medici- 
nales, alcohólicas-, o no, alcohol, de la. 

clase 23. . f . 

v-6 julí.cí. 




Diciembre 4 de 1913. - Juan Pistarino. -Una substancia para la des- 
trueca fe anim:ales en general, de la clase 1 (modiucacla;. 

f ,; LJJ h^Uá L,4..,- : ■...=' 



v-§ julio, 
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Buenos Aires, Sábado. 4 de Julio cíe 1914 



Acta No 45.800 
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r T ~n 



junio 
mreha 
■o:i esa 



24 de 1914. — Freixas Urquijo y Cía. — Caucho, goma, guíta- 
eu bruto y en toda forma de preparación y artículos fabricados 
Substancia, no ortopédicos, de cirugía o electricidad, de la clase 17. 

;- Y -6 JUÍJO. 



Acta No 45.801 







lili i istp 
iWtl L9% 



i \ H 






^rv 



1914. 



Freixas Urquijo y Cía, 
librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería, enseñanza 
Artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcular y de con- 



dase 18. 



Artículos y material de 

enseñanza 

f de con- 

v-6 julio. 



Acta í\o 
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jimio 
mará o 






24 de 1914. — Freí xas Urquijo y Cía. — Cueros ' y pieles sin 
preparados y manufacturados no incluidos en otras clases, Talabarte- 
omillcría. Baúles y artículos de viaje en general, de la clase 19. 

^.A--. - ■■■■'"■■ ' ■ .J" ^ V- Ó jUÍiO. 



Acta N° 45.79^' 




Junio 24 de 1914. — Freixas urquijo v Cía. — Telas v 
neral, tejidos de punto, mantelería, icnccría, de la clase 15. 



en ge» 



Acta No 45.799 



aAQAmueP M 



-v/ ; 



¡I illll ib Ib II jü 

!| f'tlJf |L 1 I- 1* ■! 



] > 






junio 24 de 1914. — Frcixas Urquijo v Cía. - 
sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas 
ría, paragüería, mercería, guantería, perfumen' 



Acta No 






ames, calcados, 


x.!as, punt 


Herí:-', abmmme- 


taiüeíeria, 


de ía clase Ib, 
vaa jubo. 
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Junio 24 de IQbb — De Mirade 
Chemical Cornpany. -- Extractos, esen- 
cias, jabones, afeites y demás ar- 
tículos de tocador, de la ciase 16. 

v-6 julio. 

"™" Acta"' No "45.809 " 



silo I 



¡1 
i 

j Mayo 15 de A)bb — L, Ce 

! imprenta, librería, papelería, biografía, 
j encuademación, cartonería, enseñanza y 
\ dibujo. Artíeníos de escritorios, máqui- 
( ñas de escribir, calcular v de con tro - 
j lar. Tubas, de ía ebr 



a 



rU 



Acta N° 3/.016 



Wj¿ 



%.J w & 



¡ junio 13 de 1914, - Agar Crcss and 

¡Cornpany Limited, — Maquinas y apa-* 
I ratos para todas clases de industrias,, 
j ¡untes de las mismas ; accesorios y corm 
plernentos de agrieiutura, avicultura, api** 



Junio 24 de 1914. - A. C. Mayer. \ ^^ nisá(:nituv ^ ¡eclicria, ioncleri^ 

— Substancias y productos usados en ; { j e | a ¿|- 3e 5 (moO'uic^rbñ, 
medicina, farmacia, veterinaria e lugie- " *"°'"" . "^^ " wv ' ' v _, 

.-ríe; drogas naturales o preparadas, 



aguas minerales y vinos y tónicos me- 
dicinales, insecticidas de uso domésti- 
co, de la clase 2. 

v-6 julií?. , 



jubo. 



José Antonio Velaje comisario. ■ 
losó Ignacio Maraspui^ secretario, 

Talleres GtO'g-'js de la Penitenciaría Nacional 



